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INTPODUCriON 


The  National  Cotton  Variety  Testing  Program,  developed  from  recommendations 
of  the  Joint  Cotton  Breeding  Policy  Ccmnittee,  is  a  system  for  uniform  r^xDrting 
of  data  from  ootton-yield  trials  across  the  U.  S.  cottcai  belt.  The  trials  are 
oonductad  annually  at  selected  locations  involved  in  the  variety-testing 
programs  of  the  cooperating  State  Agricultural  Experiment  Stations.  The 
National  Cotton  Variety  Testing  Connittee  is  responsible  for  coordinating 
program  plans  from  year  to  year. 

National  standard  varieties  are  chosen  for  a  3-year  cycle  of  tasting.  For 
the  ninth  3-year  cycle  of  testing,  which  begins  in  1984,  the  national  standards 
are  Acala  SJC-1,  Paymaster  145,  McNair  235,  and  Stoneville  213.  Within  each 
region,  oooperators  anmally  select  a  group  of  regional  standard  varieties  that 
are  oonmon  to  all  tests  within  the  region  for  the  particular  year.  In  1984,  the 
cooperators  for  the  Eastern,  Central,  and  Delta  regions  elected  to  include 
interregional  standards  for  a  3-year  cycle  of  testing,  coinciding  with  the 
national  standard  3-year  cycle.  The  interregional  standards  are  Coker  3131, 
Deltapine  90,  Stoneville  506,  and  Stoneville  825.  Data  on  the  national, 
regional,  and  interregional  standards  are  included  in  this  report.  All 
varieties  are  grown  to  obtain  experimental  data,  and  the  designation  of 
national,  regional,  and  interregional  standards  is  not  an  endorsement  of  these 
varieties  by  the  U.  S.  Department  of  Agriculture  or  the  cooperating  State 
agricultural  experiment  stations. 

Plot  size,  cultural  practices,  number  of  entries,  and  sanpling  methods  are 
left  to  the  discretion  of  the  participating  stations.  While  these  details  are 
not  rigidly  standardized,  all  tests  are  conducted  by  experienced  personnel  using 
sound  experimental  designs  and  procedures . 

Yield,  boll  size,  lint  percentage,  and  seed  index  were  supplied  by  the 
cooperating  stations  •  Fiber  and  yam  tests  >^e  nade  at  USDA' s  Cotton 
Laboratory  at  Clemson,  SC.  Seed  grades  were  scored  at  USDA's  Cotton  Quality 
Research  Unit,  N©^  Orleans,  and  chemical  cinalyses  of  seed  were  done  by  a  private 
laboratory.  Yield,  boll  size,  and  seed  index  were  not  received  from  certain 
locations.  Fiber  and  seed  sanples  were  not  collected  from  several  locations. 

All  data  were  assenbled  in  the  Cotton  ^lality  Research  Unit. 

In  1984,  the  National  Cotton  Variety  Testing  Program  ws  organized  as  shown 
on  the  cover  nap.  Upland  varieties  were  grown  in  all  eight  regions.  Strains 
developed  in  the  Southern  States  with  superior  fiber  properties  and  spinning 
perfonrance  were  tested  in  three  contiguous  regions  (high-quality  test). 
Extra-long-stc^xle  American  Pima  varieties  were  tested  in  the  Western  and  Arizona 
Regions . 


REGIONAL  TESTS  AND  PARTICIPATING  STATIONS 


Eastern  Regional  Cotton  Variety  Test  (Upland  Varieties) 


Alabama  Agricultural  Experiment  Station 


Auburn,  AL 
Belle  Mina,  AL 
Midville,  (3A 
Tiftcn,  GA 


Tennessee  Valley  Substation 


(Georgia  Agricultural  rjq^eriment  Station 
(Georgia  Coastal  Plain  Experiment  Station 
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Pee  Dee  Experiment  Station 
Upper  Coastal  Plain  Experiment  Station 
West  Tennessee  Agricultural  Experiment 
Ames  Plantation 
Milan  Field  Station 


Station 

Florence,  SC 

Rocky  Mount,  NC 
Jackson,  TN 

Grand  Junction,  TN 
Milan,  TN 

Delta  Regional  Cotton  Variety  Test  (Upland  Varieties) 


Arkansas  Agricultural  Experiment  Station 
Delta  Substation 
Southeast  Branch 

Mississippi  Agricultural  and  Forestry 
Experiment  Station 
Delta  Branch 

Missouri  Agricultural  Experiment  Station 
Delta  Center 

Northeast  Louisiana  Experiment  Station 


Clarkedale,  AR 
Rohwer,  AR 


Stoneville,  MS 

Portagevi 1 le,  MO 
St.  Joseph,  LA 


Central  Regional  Cotton  Variety  Test  (Upland  Varieties) 


Red  River  Valley  Experiment  Station 

Texas  A&M  University 

Bossier  City,  LA 

Agricultural  Research  and  Extension  Center 

Weslaco,  TX 

Agricultural  Research  Station,  off-station 

test  Nueces  County,  TX 

Texas  Agricultural  Experiment  Station 

College  Station,  TX 

Blacklands  Regional  Cotton  Variety  Test  (Upland  Varieties) 

Texas  A&M  University 

Agricultural  Research  and  Extension  Center 

Dallas,  TX 

Plains  Regional  Cotton  Variety  Test 

Oklahoma  Agricultural  Experiment  Station 

Cotton  Research  Station 

(Upland  Varieties) 

Irrigated  test 

Chickasha,  OK 

Dryland  test 

Chickasha,  OK 

Irrigation  Experiment  Station 

Sandy  Land  Research  Station 

Altus,  OK 

Dryland  test 

Texas  A&M  University 

Agricultural  Research  and  Extension  Center 
(Chi  1 1 icothe) : 

Mangum,  OK 

Dryland  test 

Agricultural  Research  and  Extension  Center 
(Lubbock) : 

Chi  1 1 icothe 

Irrigated  test 

Off-station  test 

Lubbock,  TX 

Irrigated  test 

Halfway,  TX 

Dryland  test 

Lames  a,  TX 
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Western  Regional  Cotton  Variety  Test.  (Upland  Varieties) 


New  Mexico  Agrioiltural  Experiment  Station 
Southeastern  Branch  Station 
Texas  A&M  University 

Agricultural  Research  •  Center 
Agricultural  Research  Station 


Las  Cruces,  NM 
Artesia,  NM 

El  Paso,  TX 
Pecos,  TX 


Arizona  Regional  Cotton  Variety  Test  (Upland  Varieties) 

Arizona  Agriculturcil  Experiment  Station 

Cotton  Research  Center  Maricopa,  AZ 


San  Joaquin  Valley  Continuous  c:ottcki  Variety  Test  (Upland  Varieties) 

California  Agricultural  E^^jeriment  Station 

West  Side  Field  Station  Five  Points,  CA 

U.  S.  CZotton  Field  Station  Shatter,  CA 


High-Qiality  Regional  (^ttcn  Variety  Test 


Alabama  Agricultural  Ebqjeriment  Station 
Tennessee  Valley  Substation 
Arkansas  Agricultural  Experiment  Station 
Southeast  Branch 

Georgia  Coastal  Plain  E^q^eriment  Station 
Mississippi  Agricultural  and  Forestry  Experiment 
Station 

Delta  Branch 

Missouri  Agricultural  Experiment  Station 
Delta  Center 

Northeast  Louisiana  Experiment  Station 

Pee  Dee  Experiment  Station 

Texas  Agricultural  Experiment  Station 

Upper  Coastal  Plain  Ehqjeriment  Station 

West  Tennessee  Agricultxiral  Experiment  Station 


Belle  Miria,  AL 

Rohwer,  AR 
Tifton,  GA 


Stoneville,  MS 

Portageville ,  MO 
St.  Joseph,  lA 
Florence,  SC 
College  Station,  TX 
Rocky  Mount,  NC 
Jackson,  IN 


Pima  Regional  Cotton  Variety  Test 


Arizona  Agricultural  Experiment  Station 
Cotton  Research  Center 
Off -station  tests 

Safford  Branch  Station,  off -station  tests 
Safford  Experiment  Station 
C^irtis  Farm 

Marana  Experimental  Farm 

Off -station  test,  Clark  Farm 
New  Mexico  Agricultural  Experiment  Station 
Off -station  test 
Texas  A&M  University 

Agricultural  Research  Caiter 


Maricopa,  AZ 
Salome,  AZ 

Safford,  AZ 
Safford,  AZ 

Marana,  AZ 

Anthony,  NM 

El  Paso,  TX 
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Combed-Yarn  Test  (American  Pima  Varieties) 

American  Pima  cottons  are  commonly  spun  into  combed  yarns.  In  addition  to 
the  carded  yarn  tenacity,  combed-yarn  tests  of  Pima  cotton  grown  at  one  location 
conducting  the  Pima  Regional  Cotton  Variety  Test  were  made  by  the  Agricultural 
Marketing  Service,  U.  S.  Department  of  Agriculture,  at  its  Clemson,  SC, 
laboratory.  Classer's  grade  and  staple,  yarn  tenacity  of  11.8-  and  7.4-  tex 
(50's  and  80 's  cotton  count)  yarns,  appearance  index,  imperfections  per  1,000 
yards,  and  waste  percentages  are  reported. 


TEST  RESULTS 

No  interpretation  of  the  test  results  other  than  the  indication  of  the 
significant  differences  among  means  based  on  an  analysis  of. variance  is 
presented.  Means  followed  by  the  same  letter  or  letters  cannot  be  considered 
significantly  different  at  the  0.05  level  of  probability,  as  determined  by 
Duncan's  multiple-range  test.  A  random! zed-block  design  was  used  for  all 
analyses,  although  some  tests  were  planted  in  lattice  desigps. 

The  yield  reported  for  each  variety  is  the  average  derived  from  the  number 
of  replications  used.  From  three  to  eight  replications  were  planted,  depending 
on  the  station,  and  six  replications  were  more  commonly  used.  Boll  size,  lint 
percentage,  and  seed,  fiber,  and  yarn  data  are  based  on  two  replications  of  each 
variety  at  all  locations. 

The  tables  for  each  regional  test  are  arranged  as  follows:  In  the  first 
four  tables,  average  data  for  the  entire  region  are  given  by  cotton  variety  and 
location;  the  entries  in  these  tables  are  arranged  in  order  of  decreasing  lint 
yield.  For  some  tests,  subregional  summaries  are  also  included.  Following 
these  tables  average  data  for  each  location  in  the  region  are  given,  each  table 
being  arranged  by  variety  in  decreasing  order  of  lint  yield. 

REPORTING  VARIATIONS: 

The  Eastern  and  Western  Regions  were  tabulated  differently  for  comparative 
purposes  in  view  of  the  fact  that  use  of  Duncan's  Multiple  Range  Analyses  are 
not  appropriate  in  situations  where  missing  values  have  been  estimated. 

Eastern  Region:  Because  fiber  and  seed  data  were  not  obtained  on 

PD  4548  at  Belle  Mina  in  the  Eastern  Region,  two 
regional  tables  are  listed  by  variety:  in  one, 
the  fiber  and  seed  data  for  all  varieties  at 
Belle  Mina  were  excluded,  and  in  the  other,  the 
fiber  and  seed  data  for  PD  4548  were  excluded 
from  all  locations. 

Western  Region:  Because  McNair  220  was  not  planted  at  Pecos  in 

the  Western  Region,  two  regional  tables  are 
listed  by  variety:  in  one,  all  varieties  at  Pecos 
were  excluded,  and  in  the  other,  McNair  220 
was  excluded  from  all  locations. 
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The  column  headings  and  symbols  are  defined  as  follows: 

Boll  size*  The  mass,  in  grams,  per  boll  of  seed  cotton. 

ClaSser's  designation.  A  description  of  the  quality  of  cotton  in  terms  of  grade 
and  staple  according  to  the  official  cotton  standards  of  the  United  States.  For 
grade,  classification  is  based  on  appearance  and  is  accomplished  chiefly  through 
the  sense  of  sight  by  integration  of  the  three  factors  of  grade-color,  leaf, 
and  preparation— in  the  sample.  Classification  for  staple  length  involves  both 
sight  and  touch  and  is  made  by  pulling  out  and  comparing  a  typical  portion  of 
fiber  from  a  sample  with  the  official  staple  types. 

Colorimeter.  These  measurements  were  determined  by  the  Motion  Control  Cotton 
Colorimeter.  Hunter's  b  value  is  a  measure  of  increasing  yellowness  of  the 
cotton.  ^  is  the  percentage  of  the  reflectance;  the  higher  the  value,  the 
lighter  the  cotton. 

Digital  Fibrograph.  An  instrument  for  measuring  fiber  length.  S.L.  (span 
length)  is  the  distance  spanned  by  a  specified  percentage  of  the  fibers  in  the 
test  specimen,  where  the  initial  starting  point  of  the  scanning  in  the  test  is 

considered  100  percent.  The  2.5.  percent  S.L.  is  the  length,. in  inches,  on  the 

test  specimen  spanned  by  2.5  percent  of  the  fibers  scanned  at  the  initial 
starting  point.  The  2.5  percent  S.L.  approximates  classer's  stable.  The  50 
percent  S.L.  is  the  length,  in  inches,  on  the  test  specimen  spanned  by  50 
percent  of  the  fibers  scanned  at  the  initial  starting  point. 

Free  gossypol.  The  gossypol  in  fuzzy  seeds  as  determined  by  AOCS  Method  Ba 
7-58;  expressed  as  a  percentage  of  the  mass  of  the  kernel. 

High  Volume  Instrument.  An  instrument  system  used  to  measure  length  and 
strength  of  cotton  fibers.  The  UHM  (upper-half  mean)  is  the  average  length,  in 
inches,  of  the  half  of  the  fibers,  by  weight,  that  contains  the  longer  fibers. 

Uniformity  is  the  ratio  of  the  mean  length  to  UHM,  expressed  as  a  percentage. 

Tenacity  is  the  fiber  strength  of  a  bundle  of  fibers  measured  with  the  two  jaws 
holding  the  fiber  bundle  separated  by  one-eighth  inch,  expressed  in  grams  force 
per  tex. 

Lint  percent.  The  mass  of  lint  ginned  from  a  sample  of  seed  cotton,  expressed 
as  a  percentage  of  the  mass  of  seed  cotton. 

Lint  yield.  The  mean  production  of  the  plots  harvested,  expressed  in  pounds  of 
lint  per  acre. 

Mi cronai re.  The  fineness  of  the  sample  taken  from  the  ginned  lint,  measured  by 
the  micronaire  and  expressed  in  standard  (curvilinear  scale)  micronaire  units. 

Nitrogen.  The  nitrogen  in  fuzzy  seeds  as  determined  by  AOCS  Method  Ba  4-38; 
expressed  as  a  percentage  of  the  mass  of  the  fuzzy  seeds.  The  percentage  of 
nitrogen  multiplied  by  6.25  is  an  approximation  of  the  percentage  of  protein. 
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on.  The  oil  in  fuzzy  seeds  as  determined  by  AOCS  Method  Aa  4-38;  expressed  as 
a  percentage  of  the  mass  of  the  fuzzy  seeds. 

Seed  grade.  A  visual  estimate  of  the  amount  of  1  inters  on  seeds.  Seeds  are 
graded  from  1  to  16;  l=most  dense  coating,  and  16=no  linters  (completely 
naked) . 

Seed  index.  The  mass  of  100  fuzzy  seeds,  in  grams. 

Stelometer.  An  instrument  for  measuring  fiber  strength.  T]  is  the  fiber 
strength  of  a  bundle  of  fibers  measured  on  the  Stelometer  with  two  jaws  holding 
the  fiber  bundle  separated  by  a  1/8-inch  spacer,  expressed  in  millinewtons  (mN) 
per  tx.  E]  is  the  percentage  elongation  at  break  of  the  center  one-eighth 
inch  of  the  fiber  bundle  measured  for  Tj  strength  on  the  Stelometer. 

Tex.  The  linear  density  of  fibers,  filaments,  and  yarns,  expressed  as  the  mass, 

in  milligrams,  of  1  metre  of  fiber  or  yarn. 

« 

Waste.  The  difference  in  mass,  expressed  as.  a  percentage,  of  the  fed  stock  and 
delivered  stock.  Picker  and  card  waste  is  the  loss  in  mass  during  opening, 
picking,  and  carding.  Comber  waste  is  the  loss  in  mass  during  combing. 

Yarn  appearance  index.  The  relative  evenness,  smoothness,  and  freedom  from 
foreign  material  of  the  yarn  as  evaluated  by  a  visual  comparison  of  the  yarn 
with  the  standards  adopted  by  the  American  Society  for  Testing  and  Materials. 
Higher  numbers  indicate  more  even  and  smooth  yarns  with  less  foreign  material. 

Yarn  imperfections.  The  abrupt  changes  in  thickness  of  a  yarn  detected  by  two 
capacitor  plates,  expressed  as  the  number  of  such  changes  per  1,000  yards  of 
yarn;  may  be  called  neps. 

Yarn  tenacity.  The  strength  of  the  yarn,  in  millinewtons  per  tex  (mN/tex). 
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1984  EASTERN  REGIONAL  COHOH  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUmARY 


VARIETIES  C0HBININ6  LOCATIONS 


VARIEH 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

1 

BOLL  SIZE 
(g/btll) 

I 

UNT 

PERCENT 

• 

SEED 

INDEX 

• 

YARN 

TENACITY 

(nN/tex) 

t 

DIGITM.  FIBROGRAPH 
2.52  S.L.  502  S.L. 
(inches)  (inches) 

1  1 

SiaOMETER 

T1  El 

(rtN/tex)  (PERCENT! 

•  t 

MICRONAIRE 

(Reading) 

1 

• 

MCNAIR  220 

1224 

A 

6.17 

39.4 

10.5 

149 

1.14 

.54 

zn 

6.3 

3.94 

GAT  72-56 

1217 

A 

6.34 

48.2 

11.1 

145 

1.14 

.54 

202 

6.8 

4.33 

COKER  315 

1216 

A 

6.12 

42.4 

10.4 

153 

1.18 

.56 

211 

6.6 

3.99 

MCNAIR  235 

1212 

A 

6.31 

39.5 

18.7 

149 

1.15 

.55 

204 

6.4 

4.02 

DaTAPM  98 

1209 

A 

5.63 

48.0 

18.2 

152 

1.15 

.55 

222 

7.1 

4.16 

COKER  218 

1204 

A 

6.74 

48.3 

11.2 

138 

1.12 

.54 

194 

6.1 

4.35 

COKER  3131 

1179 

AB 

6.46 

41.4 

11.1 

134 

1.16 

.54 

188 

7.6 

4.04 

SaTAPINE  ISO 

1178 

AB 

6.04 

38.1 

11.0 

133 

1.15 

.54 

189 

8.2 

4.22 

RaTAPINE  41 

1153 

AB 

5.99 

42.0 

18.2 

ISO 

1.16 

.56 

201 

7.1 

4.06 

STONEVILLE  506 

1134 

AB 

6.04 

38.6 

11.8  . 

148 

1.16 

.55 

197 

7.5 

4.09 

STIMVILLE  82SN 

1131 

AB 

6.85 

39.9 

11.2 

139 

1.14 

.54 

188 

6.2 

4.56 

STONEVILLE  213 

1128 

AB 

6.84 

39.7 

11.1 

130 

1.13 

.54 

183 

7.6 

4.51 

OaTAPINE  62 

1120 

AB 

6.52 

38.9 

11.7 

148 

1.18 

.56 

205 

7.1 

4.22 

PD  4548 

1116 

AB 

5.95 

40.2 

11.3  . 

164 

1.19 

.58 

229 

6.3 

3.91 

PAYJttSTER  145 

1081 

B 

6.28 

38.2 

11.2 

135 

1.08 

.54 

200 

7.0 

4.17 

ACALA  SJ  C-1 

817 

C 

6.68 

39.3 

11.7 

162 

1.15 

.57 

229 

6.8 

3.93 

1984  EASTERN  REGIONAL  COTTON  VARIEH  TEST 

REGIONAL  SUmY 

VARIETIES  CGMBININ6  LOCATIONS 

VARIEH 

HIGH-VOLU)€  INSTRUMENT 

UHM  UNIFORMin  TENACITY 

(inches)  (PERCENT)  (o/tex) 

CaORIMETER 

Rd  HUNTER'S 

b  7alue 

OIL 

(percent) 

Seed  Data 

NITROGEN  FRa 
(percent)  G0S3YP0L 
(percent) 

Seed 

Grade 

MCNAIR  228 

1.19 

83.6 

28.3 

76.5 

8.1 

28.58 

3.63 

.77 

4.9 

GA  T  72-56 

1.28 

83.3 

28.8 

77.8 

8.3 

19.75 

3.68 

.79 

4.3 

COKER  315 

l.S 

82.8 

29.8 

77.4 

8.6 

28.57 

3.76 

.80 

4.6 

MCNAIR  235 

1.21 

83.4 

26.9 

76.8 

8.4 

20.82 

3.65 

.77 

4.9 

DaTAPINE  98 

1.18 

83.4 

31.8 

76.8 

8.5 

21.06 

3.63 

.84 

5.8 

COKER  208 

1.16 

83.6 

26.9 

76.9 

8.4 

20.78 

3.65 

.76 

4.3 

COKER  3131 

1.19 

83.5 

26.6 

75.1 

9.8 

21.39 

3.77 

.82 

4.8 

DaTAPI)€  158 

1.29 

33.1 

26.8 

77.4 

3.3 

29.43 

3.54 

.36 

4.8 

DaTAPINE  41 

1.21 

84.8 

27.9 

78.3 

8.7 

19.33 

3.70 

.74 

4.9 

STONEVILLE  506 

1.22 

83.8 

27.9 

76.6 

3.6 

19.34 

3.59 

.71 

4.1 

STONEVILLE  825N 

1.19 

83.4 

26.6 

78.5 

8.6 

18.98 

3.65 

.88 

4.3 

STONEVILLE  213 

1.16 

83.3 

25.8 

76.3 

3.8 

19.21 

3.65 

.34 

3.6 

DaTAPINE  62 

1.25 

84.0 

23.4 

77.4 

3.2 

19.91 

3.54 

.77 

4.8 

PD  4548 

1.24 

84.5 

38.1 

76.7 

8.4 

21.45 

3.77 

.83 

4.3 

PAYMASTER  145 

1.10 

83.9 

25.3 

77.4 

3.1 

21.33 

3.79 

.77 

4.9 

ACALA  SJ  C-1 

1.19 

34.5 

38.5 

75.4 

oo 

21.54 

3.75 

.66 

4.1 

SEE  REPORTING  VARIATIONS;  PAGE  4 
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1984  EASTERN  REGIONAL  COHON  VARIEH  TEST 
REGIONAL  SUNNARY 


BOLL  SIZE,  GRAN  PER  BOa 

LINT  PCT 

SEED  INDEX 

COXER  298 

6.74  A 

COXER  315 

42.4  A 

DaTAPINE  62 

11.7  A 

ACALA  SJ  C-t 

6.60  AB 

DaTAPINE  41 

42.8  AB 

ACALA  SJ  C-l 

11.7  A 

BaTAPINE  62 

6.52  ABC 

COKER  3131 

41.4 

B 

PD  4548 

11.3  AB 

COXER  3131 

6.46  ABCD 

COKER  298 

48.3 

C 

STONEVILLE  325N 

11.2 

B 

GA  T  72-56 

6.34 

BCDE 

GA  T  72-56 

40.2 

CD 

PAYHASTER  145 

11.2 

B 

HCNAIR  235 

6.31 

BCDE 

PD  4548 

48.2 

CD 

COKER  298 

11.2 

B 

PAYHASTER  145 

6.28 

BCDE 

DELTAPI^E  90 

48.0 

CD 

GA  T  72-56 

11.1 

BC 

NCNAIR  228 

6.17 

CDE 

STONEVILLE  825N 

39.9 

CD 

COXER  3131 

11.1 

BC 

COXER  315 

6.12 

DE 

STONEVILLE  213 

39.7 

CDE 

STQNEViaE  213 

11.9 

BC 

STONEVILLE  BEEN 

6.95 

E 

NCNAIR  235 

39.5 

CDEF 

STONEVILLE  586 

11.0 

BC 

STONEVILLE  213 

6.94 

E 

NCNAIR  228 

39.4 

CDEF 

DaTAPINE  158 

11.9 

BC 

STONEVILLE  596 

6.94 

E 

ACALA  SJ  C-1 

39.3 

DEF 

NCNAIR  235 

18.7 

CD 

DaiAPDC  159 

6.94 

E 

DaTAPM  62 

38.9 

EFG 

NCNAIR  229 

10.5 

DE 

DaTAPINE  41 

5.99 

EF 

STONEVILLE  596 

38.6 

FG 

COXER  315 

19.4 

DE 

PD  4548 

5.95 

EF 

PAYHASTER  145 

38.2 

G 

DaTAPINE  41 

19.2 

E 

DaTAPINE  90 

5.63 

F 

DaTAPINE  158 

38.1 

G 

DaTAPM  99 

10.2 

E 

YARN  TENACITY 

FIBROGRAPH--2.5Z  S.L. 

FIBROGRAPH-50Z  S.L. 

PD  4548 

164  A 

PD  4548 

1.19  A 

PD  4548 

0.58  A 

ACALA  SJ  C-l 

162  A 

COXER  315 

1.18  AB 

ACALA  SJ  C-l 

8.57  AB 

COXER  315 

153 

B 

DaTAPINE  62 

1.18  AB 

COKER  315 

9.56  ABC 

DaTAPINE  90 

152 

B 

DaTAPINE  41 

1.16 

BC 

DaTAPINE  41 

0.56  ABC 

DaTAPINE  41 

158 

BC 

STONEVILLE  586 

1.16 

BC 

DaTAPIlC  62 

8.56  ABC 

NCNAIR  220 

149 

BC 

NCNAIR  235 

1.15 

CD 

NCNAIR  235 

8.55  BC 

NCNAIR  235 

149 

BC 

COKER  3131 

1.15 

CD 

STONEVILLE  586 

0.55  BC 

DaTAPINE  62 

148 

BC 

DaTAPINE  99 

1,15 

CD 

DaTtf  I)€  99 

0.55  BC 

GA  T  72-56 

145 

CD 

ACALA  SJ  C-l 

1.15 

CD 

STONEVILLE  213 

0.54  C 

STONEVILLE  596 

149 

DaTAPH€  158 

1.15 

CD 

NCNAIR  229 

0.54  C 

STONEVILLE  825N 

139 

EF 

NCNAIR  228 

1.14 

CD 

GA  T  72-56 

0.54  C 

COXER  208 

138 

EF 

GA  T  72-56 

1.14 

CD 

STONEVILLE  825N 

8.54  C 

PAYHASTER  145 

135 

EFG 

STONEVILLE  213 

1.13 

CD 

PAYHASTER  145 

0.54  C 

COXER  3131 

134 

EFG 

STONEViaE  825N 

1.13 

CD  . 

C(N(ER  3131 

8.54  C 

DaTAPINE  150 

133 

FG 

COXER  298 

1.12 

D 

COXER  298 

8.54  C 

STOie^ILLE  213 

138 

G 

PAYMASTER  145 

1.08 

E 

DaTAPINE  150 

9.54  C 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 
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1?84  EASTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 

REGIONAL  smm 


STaONETER  - 

T1 

STaOJ«TER  - 

El 

HICRONAIRE 

PO  4548 

229  A 

DaTAPIiC  158 

8.2  A 

STONEVILLE  825N 

4.56  A 

ACAU  SJ  C<1 

229  A 

STONEVILLE  213 

7.6 

B 

STONEVILLE  213 

4.51  AB 

OaTAPINE  98 

222  A 

COKER  3131 

7.6 

6 

COKER  208 

4.35  ABC 

CXm  315 

211 

B 

STONEVILLE  586 

7.5 

B 

GA  T  72-56 

4.32  ABCD 

DaTAPINE  62 

205 

BC 

DaTAPIiC  41 

7.1 

BC 

DaTAPINE  62 

4.22 

BCDE 

HCXAIR  235 

204 

BCD 

DaTAPIiC  62 

7.1 

SC 

DaTAPINE  150 

4.22 

BCDE 

GA  T  72-56 

202 

BCD 

DaTAPINE  90 

7.1 

BC 

PAYMASTER  145 

4.17 

CDE 

DaTAPINE  41 

201 

BCD 

PAYMASTER  145 

.  6.9 

CD 

DaTAPINE  91 

4.16 

CDE 

NCNAIR  220 

208 

CD 

GA  T  72-56 

6.7 

CDE 

STONEVILLE  506 

4.09 

CDE 

PAYMASTER  145 

208 

CD 

ACAU  SJ  C-t 

6.7 

CDE 

DaTAPINE  41 

4.06 

CDE 

STONEVILLE  586 

197 

CDE 

COKER  315 

6.5 

DEF 

COKER  3131 

4.94 

CDE 

COIER  288 

194 

DE 

MCNAIR  235 

6.4 

DEF 

MCNAIR  235 

4.82 

CDE 

DaTAPINE  150 

189 

EF 

MCNAIR  220 

6.3 

EF 

COKER  315 

3.99 

DE 

STONEVILLE  82SN 

188 

EF 

PD  4548 

6.3 

EF 

MCNAIR  220 

3.94 

E 

COKER  3131 

188 

EF 

STONEVILLE  825N 

6.2 

EF 

ACAU  SJ  C-1 

3.92 

E 

STONEVILLE  213 

183 

F 

COKER  208 

6.1 

F 

PD  4548 

3.91 

E 

UHM  (INCHES) 

• 

UNIFraiHITY  (PERCENT) 

*  TENACITY  (G/TEX) 

COKER  315 

1.25  A 

PD  4548 

84.5  A 

DaTAPINE  90 

30.7  A 

DaTAPINE  62 

1.25  A 

ACAU  SJ  C-1 

84.5  A 

ACALA  SJ  C-I 

38.5  A 

PD  4548 

1.24  AB 

DaTAPINE  41 

84.8  AB 

PD  4548 

38.1  AB 

STONEVILLE  536 

1.22  ABC 

DaTAPINE  62 

84.8  AB 

COKER  315 

29.8  ! 

OC 

DaTAPIiC  41 

1.21  BCD 

PAYMASTER  145 

83.9  AB 

DaTAPINE  62 

28.4 

CD 

GA  T  72-56 

1.28 

CD 

GA  T  72-56 

83.7  ABC 

MCNAIR  221 

28.2 

CD 

MCNAIR  235 

1.20 

CD 

MCNAIR  220 

83.6  ABC 

GA  T  72-56 

28.0 

CDE 

DaTAPIiC  158 

1.20 

CD 

CtN(ER  208 

33.6  ABC 

DaTAPI«  41 

27.9 

CDE 

MCNAIR  228 

1.19 

CDE 

COKER  3131  • 

83.5  ABC 

STONEVILLE  506 

27.9 

CDE 

STONEVILLE  829< 

1.19 

CDE 

MCNAIR  235 

83.4  ABC 

MCNAIR  235 

26.9 

DEF 

COKER  3131 

1.19 

CDE 

STONEVILLE  825N 

83.4  ABC 

COKER  208 

26.9 

DEF 

ACAU  SJ  C-1 

1.19 

CDE 

DaTAPINE  90 

83.4  ABC 

ST0)ffVILL£  825N 

26.6 

EFG 

DaTAPINE  90 

1.18 

DE 

STONEVILLE  213 

83.2  BC 

COKER  3131 

26.6 

EFG 

STONEVILLE  213 

1.16 

E 

DaTAPINE  158 

83.1  BC 

DaTAPINE  150 

26.3 

FG 

COKER  288 

1.16 

E 

STO)CVILLE  586 

83.8  BC 

STONEVILLE  213 

25.7 

FG 

PAYMASTER  145 

1.18 

F 

COKER  315 

82.7  C 

PAYMASTER  145 

25.2 

G 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 
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19M  EASTOM  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUNNARY 


COLORINETER  -RD 

CaORINETER  - 

B 

OIL  (PERCENT) 

DaTAPIHE  41 

78.8  A 

COKER  3131 

9.0  A 

ACALA  SJ  C-1 

21.54 

A 

STOI€VILLE  825N 

78.5  AB 

STONEVILLE  213 

8.8  AB 

PD  4548 

21.45 

A 

GA  T  72-56 

77.8  ABC 

DaTAPINE  41 

8.7  ABC 

PAYNASTER  145 

21.33 

AB 

COKER  315 

77.4  ABCD 

COKER  315 

8.6  ABCD 

DaTAPINE  90 

21.86 

AB 

PAYNASTER  145 

77.4  ABCD 

STONEVILLE  825H 

8.6  ABCD 

NCNAIR  235 

20.32 

ABC 

OaTAPINE  62 

77.4  AKD 

STONEVniE  506 

8.6  ABCD 

COKER  288 

20.78 

ABC 

DaTAPINE  158 

77.4  ABCD 

DaTAPINE  90 

8.5  BCDE 

NCNAIR  228 

20.58 

ABCD 

COKER  218 

76.9  ABCD. 

ACALA  SJ  C-1 

8.5  BCDE 

COKER  315 

28.57 

ABCD 

NCNAIR  235 

76.8  mu 

NCNAIR  235 

8.4  BCDE 

DaTAPINE  150 

20.43 

BCD 

PD  4548 

76.7  AKD 

PD  4548 

8.4  BCDE 

COKER  3131 

20.39 

BCD 

STONEVIUE  586 

76.6  (m 

COKER  208 

8.4  BCDE 

DaTAPINE  62 

19.91 

CDE 

NCNAIR  229 

76.5  ABCD 

GA  T  72-56 

8.3  CDE 

GA  T  72-56 

19.75 

DE 

STONEVILLE  213 

76.2  BCD 

DaTAPM  158 

8.3  CDE 

STONEVILLE  506 

19.34 

E 

DaTAPINE  98 

76.8  CD 

DaTAPINE  62 

8.2  D£ 

DaTAPINE  41 

19.33 

E 

ACALA  SJ  C-1 

75.4  CD 

NCNAIR  220 

8.1  E 

STONEVILLE  213 

19.21 

E 

COKER  3131 

75.1  D 

PAYNASTER  145 

8.1  E 

STONEViaE  825N 

18.98 

E 

NITROGEN  (PERCENT) 

FRK  GOSSYPQL  (PERCENT) 

SEED  GRADE 

PAYNASTER  145 

3.78  A 

DaTAPINE  158 

0.36  A 

DaTAPINE  98 

5.0  A 

PD  4548 

3.77  A 

STOieiLLE  213 

0.84  A 

NCNAIR  229 

4.9  A 

COKER  3131 

3.77  A 

m.wm  90 

0.84  A 

NCNAIR  235 

4.9  A 

COKER  315 

3.76  A 

PD  4548 

0.83  AB 

DaTAPINE  41 

4.9  A 

ACALA  SJ  C-1 

3.75  A 

COKER  3131 

0.82  AB 

PAYNASTER  145 

4.9  A 

DaTAPINE  41 

3.78  AB 

COKER  315 

0.30  AB 

GA  T  72-56 

4.7  A 

GA  T  72-56 

3.68  ABC 

STONEVILLE  825N 

8.80  AB 

COKER  3131 

4.7  A 

STONEVILLE  213 

3.65  ABC 

GA  T  72-56 

8.79  AB 

DaTAPINE  151 

4.7  A 

NCNAIR  235 

3.65  ABC 

NON^IR  220 

0.77  ABC 

COKER  315 

4.6  AB 

STONEVILLE  825N 

3.65  ABC 

NCNAIR  235 

0.77  ABC 

STONEVILLE  825N 

4.2  BC 

COKER  288 

3.65  ABC 

PAYNASTER  145 

0.77  ABC 

PD  4548 

4.2  BC 

NCNAIR  229 

3.63  ABC 

DaTAPINE  62 

0.77  ABC 

COKER  208 

4.2  BC 

DaTAPINE  90 

3.63  ABC 

COKER  208 

8.76  ABC 

STONEVILLE  506 

4.1  C 

STONEVILLE  506 

3.59  a 

DaTAPINE  41 

8.74  ABC 

ACALA  SJ  C-1 

4.1  C 

DaTAPINE  159 

3.54  C 

STIMVILLE  596 

9.71  BC 

DaTAPINE  62 

4.0  CD 

DaTAPINE  62 

3.53  C 

ACALA  SJ  C-1 

0.66  C 

STONEVILLE  213 

3.6  D 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 


1984  EASTON  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUHHARY 


LOCATIONS  C(»BINING  VARIETIES 


YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH  STELQHETER  MICROHAIRE 


LOCATION 

LINT  YIELD 

BOa  SIZE 

LINT 

SEED 

TENACITY 

2.5Z  S.L. 

50Z  S.L. 

T1  El  (Reading) 

(Ib/acre) 

(g/boll) 

PERCENT 

INDEX 

(ftN/tex) 

(inches) 

(inches) 

(rtN/tex)  (PERCENT) 

TinON,GA 

1684  A 

6.42 

41.5 

18.9 

1 

.80 

.09 

0 

.0 

.80 

MIDVILLE.GA 

1416  B 

6.65 

36.5 

.0 

150 

1.18 

.56  ' 

203 

7.3 

4.35 

FLORENCE, SC 

1340  C 

5.92 

42.2 

9.7 

137 

1.08 

.52 

196 

6.9 

4.49 

AUBURN, AL 

1172 

D 

.86 

48.7 

10.6 

137 

1.13 

.53 

197 

6.8 

3.87 

BELLE  HINA,AL 

1029 

E 

5.47 

41.4 

18.7 

8 

.00 

.80 

0 

.0 

.08 

MILAN,TN 

960 

E 

6.69 

40.2 

11.7 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

.00 

JACKSON, TN 

958 

E 

6.16 

36.9 

11.6 

156 

1.19 

.59 

214 

6.6 

3.92 

ROaY  MOUNT, NC 

874 

F 

5.97 

38.8 

10.9 

9 

.08 

.08 

8 

.0 

.00 

AMES  PLANTN,TN 

863 

F 

6.36 

40.7 

12.6 

0 

.00 

.08 

0 

.0 

.08 

1984  EASTERN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUNHARY 

LOCATIONS  COMBINING  VARIETIES 

! 


LOCATION  HIGH-VOLUME  INSTRUIOT  CaORIMETER  Seed  Data 


UHM 

(inches) 

UNIF(»MITY 

(PERCENT) 

TENACITY 

(g/tex) 

Rd 

HUNTER ^S 
b  value 

OIL 

(percent) 

NITROGEN 

(percent) 

FRE 

60SSYPOL 

(percent) 

Seed 

Grade 

TinONjGA 

.88 

.0 

.8 

.8 

.8 

.80 

.80 

.90 

.8 

MIDViaE,GA 

1.24 

83.5 

27.9 

78.8 

9.2 

21.21 

3.38 

.89 

4.3 

FLORENCE,SC 

1.13 

83.3 

27.5 

81.7 

3.2 

20.78 

3.66 

.91 

4.5 

AUBURN, AL 

1.18 

82.9 

25.9 

78.4 

7.7 

19.29 

3.67 

.57 

4.3 

BELLE  HINA,AL 

.80 

.8 

.9 

.8 

.0 

.08 

.90 

.99 

.1 

MILAH,TN 

.08 

.9 

.8 

.0 

.9 

.90 

.08 

.00 

.8 

JACKSON, IX 

1.23 

84.6 

29.9 

78.8 

8.8 

28.99 

3.98 

.77 

4.3 

ROCKY  M0(R<T,NC 

.00 

.8 

.8 

.8 

.9 

.80 

.88 

.08 

.0 

AMES  PLANTN,TN 

.88 

.8 

.8 

.0 

.8 

.00 

.80 

.88 

.8 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 
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1984  EASTERN  REGIONAL  COHON  VARIEH  TEST 

Tin(M«,GA 

. 

YARN 

DIGITAL  FIBROGRAPH 

STaOHETER 

MICl 

VARIEH 

LINT  YIELD 

BOa  SIZE  LINT 

SEED 

TENACITY 

2.5Z  S.L.  5flZ  S.L. 

T1 

El 

(Re. 

(Ib/acre) 

• 

(g/bfll) 

1 

PERCENT 

1 

INDEX 

» 

(wH/tex) 

(inches)  (inches) 

•  • 

(nN/tex) 

(PERCENT) 

t 

DaTAPINE  n 

1921  A 

5.83 

42.8 

9.7 

9 

.88 

.80 

0 

.0 

DaiAPINE  41 

1913  A 

6.44 

44.5 

9.7 

0 

.00 

.80 

0 

.0 

HCHAIR  235 

1986  A6 

6.58 

42.1 

10.1  ' 

8 

.08 

.00 

0 

.0 

PD  4548 

1799  ABC 

6.89 

42.5 

11.6 

8 

.80 

.00 

8 

.0 

COKER  315 

1786  ABCD 

5.78 

43.7 

10.2 

9 

.00 

.88 

8 

.0 

IfCNAIR  220 

1762  BCD 

6.28 

48.5 

18.6 

0 

.80 

.88 

9 

.0 

GA  T  72-56 

1734  CDE 

6.66 

41.5 

11.3 

8 

.10 

.90 

0 

.0 

Smm\l£  825N 

1782  CDE 

6.38 

41.5 

11.4 

8 

.00 

.08 

0 

.0 

COKER  238 

1781  CDE 

7.82 

42.6 

11.1 

8 

.08 

.90 

8 

.0 

DaiAPIHE  158 

1693  CDE 

6.41 

48.8 

10.8 

8 

.00 

.80 

0 

.0 

STOHEVIOE  213 

1683  CDE 

6.36 

48.8 

11.3 

9 

.08 

.80 

9 

.0 

DaTAPINE  62 

1678  CDE 

6.77 

40.1 

11.3 

9 

.08 

.89 

8 

.0 

COKER  3131 

1633  DE 

6.47 

42.1 

10.4 

0 

.00 

.90 

0 

.0 

STOHEViaE  586 

1586  a 

6.81 

39.5 

11.3 

9 

.80 

.90 

0 

.0 

PAYMASTER  145 

1486  F 

6.15 

39.4 

11.2 

0 

.80 

.88 

0 

.0 

AC#iA  SJ  C-1 

965  G 

6.70 

40.1 

11.8 

8 

.00 

.00 

8 

.0 

1984  EASTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 

• 

TinOH^GA 

VARIETY 

HIGH-VOLUME  INSTRIMNT 

COLORIMETER 

Seed  Data 

UHM  UNIFORMITY 

TENACITY 

Rd 

HUNTER^S 

OIL 

NITROGEN  FRa 

Se« 

(inches)  (PERCENT) 

(g/tex) 

b  value 

(percent) 

(percent)  GOSSYPOL 

Gra 

(percent) 

DaTAPINE  98 

.89 

.9 

.8 

.9 

.8 

.00 

.00 

.80 

DaiAPIlC  41 

.88 

.8 

.8 

.0 

.8 

.80 

.98 

.80 

iOAIR  235 

.80 

.1 

.8 

.8 

.8 

.08 

.08 

.98 

PD  4548 

.90 

.9 

.8 

.0 

.8 

.80 

.88 

.08 

COKER  315 

.88 

.8 

.8 

.0 

.9 

.90 

.89 

.09 

HCNAIR  228 

.88 

.8 

.8 

.8 

.8 

.88 

.98 

.98 

GA  T  72-56 

.98 

.8 

.8 

.8 

.8 

.80 

.00 

.98 

STOHEVILLE  823* 

.99 

.8 

.8 

.0 

.0 

.60 

.00 

.88 

COKER  298 

.88 

.8 

.8 

.0 

.8 

.80 

.00 

.09 

DaTAPINE  158 

.80 

.8 

.9 

.9 

.8 

.00 

.00 

.90 

ST0NP;iLL£  213 

.98 

.8 

.8 

.8 

.9 

.00 

.88 

.08 

DaTAPINE  62 

.80 

.9 

.8 

.8 

.9 

.98 

.88 

.80 

COKER  3131 

.80 

.8 

.8 

.8 

.0 

.80 

.88 

.98 

STONEViaE  596 

.98 

.9 

.0 

.8 

.9 

.08 

.88 

.89 

PAYMASTER  145 

.88 

.8 

.8 

.8 

.8 

.08 

.09 

.88 

ACALA  SJ  C-1 

.90 

.8 

.8 

.8 

.8 

.00 

.89 

.80 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 
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1984  EASTERN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 


HI9VILLE»GA 


VARIETY 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

1 

BOLL  SIZE 
(q/bill) 

f 

LINT 

PERCENT 

1 

SEED 

INDEX 

« 

YARN 

TENACITY 

(nN/tex) 

• 

DIGITAL  FIBROGRAPH 
2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 
(inches)  (inches) 

1  • 

STELGHETES  HICRONAIRE 
T1  El  (Reading) 
(ftH/tex)  (PERCENT) 

1  •  f 

HCNAIR  220 

1780  A 

6.98 

37.5 

.8 

149 

1.18 

.55 

210 

6.6 

4.35 

COKER  288 

1693  A 

7.31 

37.5 

.0 

141 

1.16 

.57 

198 

6.4 

4.80 

HCNAIR  235 

1587  AB 

-  6.83 

36.6 

.0 

159 

1.22 

.57 

211 

7.0 

4.25 

COKER  315 

1484  AB 

6.74 

39.0 

.8 

168 

1.23 

.56 

205 

6.3 

4.10 

DaTAPIHE  62 

1476  AB 

6.70 

35.1 

.8 

153 

1.19 

.56 

207 

7.4 

4.00 

mUi  3131 

1467  AB 

7.44 

37.7 

.0 

143 

1.21 

.55 

189 

7.5 

4.20 

STONEVILLE  213 

1463  AB 

6.41 

36,3 

.8 

136 

1.15 

.55 

180 

8.3 

4.85 

GAT  72-56 

1419  AB 

6.99 

37.4 

.0 

149 

1.17 

.54 

200 

6.7 

4.95 

OaTAPINE  41 

1416  AB 

6.05 

38.1 

.0 

158 

1.19 

.57 

205 

7.9 

4.20 

STONEVILLE  506 

1385  AB 

6.41 

35.2 

.0 

ISO 

1.20 

.58 

197 

7.9 

4.30 

DELTARINE  90 

1377  AB 

5.63 

34.9 

.0 

155 

1.18 

.55 

229 

7.6 

4.30 

PD  4548 

1353  B 

6.33 

36.8 

.8 

167 

1.23 

.58 

229 

7.4 

4.20 

DaTAPIHE  150 

1348  B 

6.46 

34.2 

.0 

136 

1.17 

.54 

190 

3.6 

4.15 

STONEVILLE  825N  1323  B 

6.12 

36.6 

.0 

147 

1.17 

.55 

193 

6.6 

4.85 

PAYMASTER  145 

1269  B 

7.28 

35.8 

.0 

141 

1.11 

.54 

200 

7.9 

4.45 

AC^  SJ  C-1 

889  C 

6.70 

35.4 

.0 

158 

1.16 

.55 

207 

7.4 

3.65 

HIDVILLE.GA 

1984  EASTERN  REGIONAL  COTTON 

VARIETY  TEST 

VARIETY 

HIGH-VOLUHE  INSTRUiOT 

UHH  UNIFORHITY  TENACITY 

(inches)  (PERCENT)  (g/tex) 

COLORIMETER 

Rd  HUNTER^S 

b  value 

OIL 

(percent) 

Seed  Data 

NITROGEN  FREE 
(percent)  GOSSYPa 
(percent) 

Seed 

Grade 

HCNAIR  220 

1.25 

83.0 

28.3 

78.3 

8.8 

22.33 

3.26 

.91 

4.5 

COKER  288 

1.18 

84.0 

27.5 

77.5 

9.6 

22.87 

3.28 

.86 

4.8 

HCNAIR  235 

1.29 

83.5 

27.5 

79.8 

9.1 

21.77 

3.37 

.90 

5.0 

COKER  315 

1.32 

81.5 

28.5 

77.5 

9.3 

21.11 

3.50 

.93 

4.3 

DaTAPIHE  62 

1.28 

83.8 

29.8 

79.3 

8.6 

28.45 

3.21 

.86 

4.3 

COKER  3131 

1.27 

83.5 

27.5 

76.8 

9.5 

21.41 

3.56 

.98 

4.0 

STOfCVILLE  213 

1.19 

83.0 

25.5 

77.8 

9.2 

20.84 

3.33 

.98 

3.0 

GA  T  72-56 

1.22 

84.5 

27.0 

78.3 

9.1 

21.93 

3,27 

.92 

5.8 

DaTAPIHE  41 

1.25 

84.8 

27.5 

79.3 

9.1 

19.27 

3.38 

.79 

4.5 

STONEVILLE  586 

1.27 

84.8 

28.3 

77.8 

9.2 

28.57 

3.38 

.82 

4.0 

DaTAPIHE  90 

1.21 

83.5 

38.8 

75.3 

9.2 

21.21 

3.37 

.90 

5.8 

PD  4548 

1.32 

84.8 

29.5 

76.5 

8.9 

22.73 

3.37 

.96 

4.0 

DaTAPIHE  158 

1.22 

83.8 

29.8 

78.3 

8.8 

28.81 

3.28 

.98 

5.0 

STONEVILLE  825N 

1.22 

83.8 

27.0 

78.3 

9.3 

19.67 

3.41 

.98 

4.0 

PAYHASTER  145 

1.18 

84.5 

24.5 

79.5 

8.9 

22.71 

3.53 

.88 

5.0 

ACALA  SJ  C-1 

1.21 

84.0 

30.8 

78.8 

9.8 

21.25 

3.52 

.65 

4.0 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 


13 


1984  EASTERN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 


aORENCE,SC 


VARIETY 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

• 

BOa  SIZE 
(q/boll) 

1 

LINT 

PERCENT 

• 

SED 

INDEX 

• 

YARN 

TENACin 

(fiN/tex) 

t 

DIGITAL  FIBROGRAPH 
2.5Z  S.L.  59Z  S.L. 
(inches)  (inches) 

a  f 

STaOhETER 

Tt  El 

(<iN/tex)  (PERCENT! 

1  • 

HICRC 

(Reac 

1 

COKER  3131 

1560 

A 

6.06 

44.4 

9.9 

124 

1.09 

.53 

180 

7.9 

4. 

COKER  315 

1524 

AB 

6.90 

45.4 

8.9 

143 

1.09 

.49 

203 

6.8 

4. 

'  COKER  218 

1483 

ABC 

6.16 

42.4 

9.5 

130 

1.02 

.48 

184 

6.2 

4. 

PD  4548 

1481 

ABC 

5.50 

43.1 

9.8 

159 

1.12 

.55 

221 

5.8 

4. 

NCNAIR  235 

1464 

ABC 

6.22 

41.8 

9.3 

139 

1.09 

.53 

200 

6.2 

4. 

GA  T  72-56 

1440 

BCD 

6.13 

43.0 

9.7 

138 

1.08 

.52 

203 

7.0 

4. 

HCNAIR  220 

1398 

CDE 

5.79 

41.8 

9.1  ■ 

148 

1.08 

.52 

195 

6.0 

4. 

DaTAPH€  99 

1355 

DEF 

5.23 

42.6 

8.6 

144 

1.86 

.51 

207 

7.1 

4. 

OaiAPINE  150 

1336 

EFG 

5.96 

39.9 

9.9 

120 

1.10 

.52 

183 

8.6 

4. 

PAYMASTER  145 

1282 

FGH 

5.98 

39.3 

10.5 

131 

1.05 

.53 

197 

6.8 

4. 

DaTAPM  41 

1258 

GHI 

5.48 

44.2 

8.7 

139 

1.10 

.54 

183 

7.5 

4. 

DaTAPINE  62 

1252 

6HI 

6.46 

41.3 

10.3 

145 

1.13 

.54 

205 

7.0 

4. 

STONEVIOE  825N 

1224 

HI 

5.73 

41.9 

9.8 

132 

1.06 

.49 

183 

6.1 

4. 

STONEVIOE  506 

1218 

HI 

5.54 

40.8 

9.8 

132 

1.09 

.53 

189 

7.6 

4. 

3T0NEVILLE  213 

1178 

I 

5.60 

42.2 

9.6 

121 

1.07 

.52 

176 

8.3 

4. 

ACALA  SJ  C-1 

993 

J 

6.95 

40.6 

11.3 

152 

1.09 

.54 

231 

6.2 

4. 

FLORENCE, SC 

1984  EASTERN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 

VARIETY 

HIGH-VOLUME  INSTRUMENT 

UHM  UNIFORMITY  TENACITY 

(inches)  (PERCENT)  (g/tex) 

COLORIMETER 

Rd  HUNTER'S 

b  value 

OIL 

(percent) 

Seed  Data 

NITROGEN  FRK 
(percent)  GOSSYPOL 
(percent) 

Seed 

Grad 

COKER  3131 

1.12 

83.0 

25.5 

78.3 

9.0 

20.84 

3.69 

.96 

COKER  315 

1.15 

82.9 

28.9 

82.9 

8.1 

21.43 

3.64 

.98 

COKER  298 

1.09 

83.0 

26.1 

82.3 

7.9 

20.70 

3.65 

.82 

PD  4548 

1.14 

84.5 

29.8 

81.5 

7.9 

21.66 

3.71 

.83 

HCNAIR  235 

1.12 

83.0 

27.0 

76.3 

8.9 

21.62 

3.54 

.92 

GA  T  72-56 

1.13 

83.0 

28.5 

82.5 

8.1 

19.53 

3.68 

.88 

MCNAIR  220 

1.13 

84.0 

29.5 

82.3 

7.7 

20.30 

3.59 

.80 

DaTAPIf€  90 

1.09 

83.8 

39.0 

78.8 

8.5 

21.70 

3.70 

1.94 

DaTAPINE  150 

1.16 

83.5 

26.0 

82.3 

8.1 

21.63 

3.58 

1.92 

PAYMASTER  145 

1.06 

84.0 

25.5 

31.5 

7.9 

21.86 

3.64 

.99 

DaTAPI)€  41 

1.14 

83.5 

27.5 

32.3 

8.1 

19.03 

3.81 

.83 

DaTAPINE  62 

1.19 

84.0 

29.0 

80.3 

8.4 

21.37 

3.71 

.90 

STONEVILLE  825N 

1.14 

83.0 

27.0 

83.5 

8.9 

19.75 

3.73 

.97 

1 

1 

STONEVILLE  506 

1.15 

82.5 

27.0 

81.9 

8.4 

20.22 

3.62 

.99 

STONEVILLE  213 

1.18 

83.8 

25.5 

78.3 

8.7 

19.34 

3.71 

.97 

ACALA  SJ  C-1 

1.12 

S4.5 

29.5 

78.3 

8.1 

22.48 

3.54 

.79 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 
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1984  EASTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 


AUBURN, M. 


VMIETY 

LINT  YIELD 
(Ib/dcre) 

• 

•BOa  SIZE 
(g/boll) 

• 

□NT 

PERCENT 

SEED 

INDEX 

t 

YARN 

TENACITY 

(ftN/tex) 

• 

DIGITAL  FIBROGRAPH 
2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 
(inches)  (inches) 

•  • 

STaOHETER  HICRONAIRE 
T1  El  (Reading) 
(fiN/tex)  (PERCENT) 

1  t  • 

GAT72-56 

1431  A 

.09 

49.2 

11.9 

143 

1.14 

.54 

201 

6.9 

3.75 

COKER  31S 

1317  AB 

.09 

41.9 

19.7 

143 

1.17 

.55 

207 

6.1 

3.85 

COKER  218 

1313  AB 

.99 

49.4 

19.8 

133 

1.13 

.53 

187 

6.2 

3.90 

OaTAPINE  99 

1245  AB 

.19 

41.3 

9.8 

145 

1.16 

.55 

213 

6.9 

3.99 

NCNAIR  221 

1217  AB 

.90 

49.1 

10.1 

139 

1.13 

.59 

196 

6.5 

3.55 

COKER  3131 

1172  AB 

.99 

42.1 

19.8 

127 

1.14 

.53 

184 

7.4 

3.70 

PD  4548 

1166  AB 

.90 

40.9 

19.8 

156 

1.19 

.57 

220 

6.0 

3.55 

NCNAIR  235 

1134  B 

.90 

49.4 

19.4 

139 

1.11 

.51 

194 

6.2 

3.70 

DaTAPIME  159 

1133  B 

.09 

38.4 

10.5 

128 

1.15 

.55 

181 

7.6 

4.10 

PAYNASTER  145 

1130  B 

.00 

38.8 

19.8 

127 

1.96 

.51 

194 

6.6 

3.60 

DaTAPIJC  41 

1112  B 

.09 

44.4 

9.8 

144 

1.15 

.52 

199 

6.3 

3.90 

STDNEVILLE  213 

1198  B 

.09 

42.2 

10.4 

121 

1.09 

.53 

180 

7.2 

4.15 

STOICVIIIE  596 

1996  B 

.90 

39.7 

10.6 

131 

1.14 

.53 

195 

7.7 

3.95 

ACALA  Si  C-1 

1069  B 

.09 

49.6 

11.6 

158 

1.15 

.54 

238 

6.8 

3.35 

DaTAPINE  62 

1963  B 

.90 

39.9 

11.5 

135 

1.16 

.54 

192 

7.3 

4.10 

STDNEVILLE  82S<  1052  B 

.90 

42.9 

19.4 

129 

1.10 

.51 

181 

6.2 

4.40 

AUBURN, AL 

1984  EASTERN  REGIDNAL  COHON  VARIETY  TEST 

VARIEH 

HIGH-VOLUI€  INSTRUNENT 
m  UNIFDRNin  TEHACin 

(inches)  (PERCENT)  (g/tex) 

CDLORINETER 

Rd  HIMER'S 

b  valve 

OIL 

(percent) 

Seed  Data 

NITROGEN  FREE 
(percent)  GOSSYPOL 
(percent) 

Seed 

Grade 

GA  T  72-56 

1.21 

83.5 

27.0 

71.9 

7.5 

17.91 

3.73 

.57 

4.0 

COKER  315 

1.22 

83.0 

27.5 

70.3 

7.9 

19.36 

3.75 

.56 

4.5 

CIDCER  298 

1.15 

83.5 

24.5 

69.3 

7.4 

19.67 

3.63 

.60 

4.0 

Daitf  INE  99 

1.21 

83.9 

28.5 

71.8 

7.7 

29.16 

3.58 

.64 

5.9 

NCNAIR  220 

1.16 

83.0 

25.9 

67.3 

7.0 

19.75 

3.70 

.58 

5.9 

COKER  3131 

1.17 

83.9 

25.9 

68.9 

3.2 

19.45 

3.81 

.51 

5.0 

PD  4548 

1.21 

83.5 

29.9 

79.9 

7.6 

19.89 

3.89 

.63 

4.9 

NCNAIR  235 

1.17 

82.5 

24.5 

73.9 

7.6 

19.47 

3.75 

.42 

5.9 

DaTAPI)€  159 

1.21 

83.5 

22.5 

79.5 

7.7 

19.62 

3.46 

.64 

4.0 

PAYNASTER  145 

1.07 

83.9 

24.9 

79.5 

7.2 

19.54 

3.81 

.55 

4.5 

DaTAPINE  41 

1.29 

82.5 

26.5 

74.8 

8.4 

19.74 

3.64 

.66 

5.0 

STDNEVILLE  213 

1.13 

32.9 

24.5 

79.9 

8.3 

17.84 

3.56 

.65 

3.5 

STDNEVILLE  596 

1.18 

81.5 

27.9 

69.5 

7.8 

17.98 

3.54 

.49 

4.0 

ACALA  SJ  C-1 

1.19 

84.0 

29.9 

68.0 

7.4 

21.36 

3.76 

.48 

4.0 

DaTAPI)€  62 

1.22 

83.9 

26.9 

79.3 

7.1 

19.25 

3.59 

.53 

4.9 

STDNEVILLE  825N 

1.16 

82.5 

24.9 

71.8 

8.2 

17.70 

3.54 

.59 

4.8 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 
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1984  EASTERN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 


BELLE  HINA,AL 

YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH  STaOHETER  HICR « 


VARIEH 

LINT  YIELD 

B(H1  SIZE 

LINT 

SEED  ■ 

TENACITY 

2.5Z  S.L. 

SOZ  S.L. 

T1  El  (Rea 

(Ib/icre) 

(g/bell) 

PERCENT 

iNDa 

(nN/tex) 

(inches) 

(inches) 

(«N/tex)  (PERCENT) 

•  Ilf  f  I  •  •  I 


DELTAPINE  99 

1154  A 

5.36 

42.8 

11.2 

9 

.00 

.00 

0 

.0 

STQNEVILLE  596 

1123  A 

4.75 

49.4 

10.1 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

DaTAPDC  159 

1121  A 

5.39 

41.5 

10.9 

0 

.00 

.90 

0 

.0 

COKER  298 

1197  AB 

6.31 

41.9 

11.3 

0 

.09 

.00 

0 

.0 

GA  T  72-56 

1990  ABC 

5.37 

41.5 

10.3 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

PD  4548 

1979  am: 

6.34 

49.4 

11.8 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

STONEVILLE  213 

1971  ABC 

5.28 

41.0 

10.9 

9 

.00 

.00 

0 

.0 

COKER  3131 

1059  ABC 

5.25 

43.6 

10.8 

0 

.90 

.99 

0 

.8 

COKER  315 

1049  ABC 

5.43 

45.0 

9.7 

9 

.00 

.00 

0 

.0 

DaTAPINE  62 

1038  ABC 

6.08 

41.3 

11.3 

0 

.00 

.10 

9 

.0 

HCNAIR  220 

1025  ABC 

5.46 

41.4 

10.5 

0 

.00 

.09 

0 

.1 

STONEVILLE  825N 

1016  ABC' 

4.89 

41.4 

10.6 

0 

.90 

.00 

0 

.0 

NCNAIR  235 

994  ABC 

5.65 

39.0 

10.7 

0 

.00 

.90 

9 

.0 

PAYMASTER  145 

915  ABC 

5.16 

39.0 

10.9 

0 

.00 

.09 

0 

.9 

DaTAPINE  41 

825  BC 

4.89 

43.0 

9.5 

0 

.00 

.00 

0 

.9 

ACALA  3J  C-1 

803  C 

5.98 

40.8 

11.3 

0 

.00 

.09 

0 

.0 

BEaE  HINAjAL 

1984  EASTERN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 

VARIETY 

HIGH-VOLlj)E  INSTRUMENT 

UHM  UNIFORMITY  TENACITY 

(inches)  (PERCENT)  (g/tex) 

COLORIMETER 

Rd  HUNTER^S 

b  value 

Seed 

OIL  NITROGEN 

(percent)  (percent) 

Data 

FRK 

GOSSYPQL 

(percent) 

Seet 

Grai 

DaTAPI)€  90 

.80 

.8 

.0 

.8 

.0 

.08 

.09 

.88 

STONEVILLE  506 

.00 

.0 

.8 

.0 

.8 

.80 

.00 

.98 

DaTAPINE  150 

.00 

.0 

.8 

.9 

.0 

.00 

.80 

.90 

COKER  298 

.90 

.9 

.0 

.9 

.9 

.00 

.00 

.98 

GA  T  72-56 

.09 

.8 

.8 

.0 

.0 

.98 

.00 

.80 

PD  4548 

.00 

.8 

.0 

.8 

.8 

.80 

.08 

.00 

STONEVILLE  213 

.09 

.0 

.0 

.0 

.0 

.08 

.98 

.08 

COKER  3131 

.90 

.8 

.0 

.8 

.0 

.00 

.00 

.90 

COKER  315 

.99 

.0 

.0 

.9 

.0 

.80 

.90 

.89 

DaTAPINE  62 

.80 

.8 

.9 

.0 

.0 

.00 

.00 

.09 

HCNAIR  229 

.90 

.9 

.9 

.0 

.0 

.90 

.99 

.09 

STONEVILLE  825N 

.00 

.8 

.9 

.0 

.0 

.88 

.00 

.00 

MCNAIR  235 

.00 

.0 

.9 

.9 

.0 

.00 

.08 

.08 

PAYMASTER  145 

.80 

.9 

.0 

.0 

.0 

.90 

.00 

.00 

DaTAPINE  41 

.90 

.0 

.0 

.0 

.8 

.09 

.00 

.00 

ACALA  SJ  C-1 

.98 

.0 

.8 

.0 

.8 

.00 

.80 

.08 

SEE  REPORTING  VARIATIONS;  PAGE  4 


16 


1984  EASTERN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 


JACKSON, TN 


VARIETY 

LINT  YIELD  ' 
(Ib/acre) 

• 

BOa  SIZE 
(q/bill) 

• 

LINT 

PERCENT 

« 

SEED 

INDEX 

1 

YARN 

TENACin 

(«N/tex) 

$ 

DIGITAL  FIBROGRAPH 
2.5Z  S.L.  5flZ  S.L. 
(inches)  (inches) 

•  $ 

SiaOMETER  HICRONAIRE 
T1  El  (Reading) 
(ttN/tex)  (PERCENT) 

1  •  • 

DaTAPINE  91 

1092 

A 

5.94 

37.1 

18.7 

167 

1.19 

.57 

248 

6.9 

3.95 

STONEVILLE  82^ 

1062 

AB 

6.46 

37.1 

11.9 

ISO 

1.21 

.68 

197 

5.3 

4.30 

HCNAIR  23S 

1019 

ABC 

6.46 

36.1 

11.4 

159 

1.19 

.58 

218 

6.3 

3.65 

COIER  3131 

999 

ABC 

6.98 

37.5 

12.4 

143 

1.18 

.57 

198 

7.5 

3.75 

HCNAIR  220 

995 

ABC, 

6.89 

36.1 

11.4 

161 

1.18 

.58 

198 

6.1 

3.75 

OaTAPINE  ISO 

992 

ABC 

5.44 

35.7 

11.2 

148 

1.18 

.55 

283 

8.0 

3.95 

6A  T  72-56 

982 

BC 

6.20 

36.5 

11.8 

ISO 

1.19 

.57 

286 

6.6 

4.15 

STONEVILLE  506 

981 

BC 

5.75 

35.8 

11.3 

146 

1.28 

.57 

286 

6.8 

3.70 

COKER  315 

966 

BC 

6.13 

38.4 

11.4 

166 

1.23 

.61 

229 

6.6 

3.65 

STONEVILLE  213 

961 

BC 

5.83 

37.8 

11.4 

144 

1.28 

.58 

195 

6.8 

4.30 

DaTAPINE  41 

957 

BC 

6.12 

38.1 

10.8 

161 

1.21 

.68 

218 

6.2 

3.80 

DaTAPINE  62 

953 

C 

5.94 

36.4 

11.3 

162 

1.24 

.60 

216 

6.7 

4.30 

PAYHASTER  145 

935 

C 

6.50 

36.6 

11.6 

143 

1.09 

.56 

211 

6.6 

4.35 

COKER  218 

840 

D 

6.83 

36.7 

12.3 

158 

1.18 

.68 

287 

5.5 

4.85 

PD  4548 

809 

D 

5.50 

37.6 

11.9 

176 

1.24 

.63 

245 

6.0 

3.60 

ACALA  SJ  C-1 

783 

D 

6.37 

37.8 

11.8 

182 

1.28 

.63 

241 

6.7 

3.75 

JACKIN, TN 

1984  EASTERN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 

VARIETY 

HIGH-VOLUHE  INSTRUHEHT 

UHH  UNIFORHin  TENACIH 

(inches)  (PERCENT)  (g/tex) 

COLORIMETER 

Rd  HUNTER'S 

b  valve 

OIL 

(percent) 

Seed  Data 

NITROGEN  FREE 
(percent)  GOSSYPOL 
(percent) 

Seed 

Grade 

DaTAPI)€  90 

1.22 

34.0 

34.5 

78.3 

8.7 

21.18 

3.89 

.80 

5.8 

STONEVILLE  825N 

1.24 

85.0 

28.5 

88.8 

8.9 

18.79 

3.92 

.65 

5.3 

HCNAIR  235 

1.24 

84.5 

28.5 

78.3 

8.9 

28.43 

3.96 

.85 

5.8 

COKER  3131 

1.20 

84.5 

28.5 

78.3 

9.3 

19.88 

4.81 

.98 

5.8 

HCNAIR  220 

1.22 

84.5 

38.5 

78.3 

8.8 

19.93 

3.98 

.88 

5.8 

DaTAPINE  ISO 

1.22 

82.5 

26.5 

79.0 

8.7 

19.65 

3.84 

.81 

5.0 

GA  T  72-56 

1.23 

84.0 

29.5 

79.8 

8.6 

19.64 

4.84 

.31 

5.8 

STONEVILLE  506 

1.26 

84.0 

29.5 

78.3 

9.0 

18.68 

3.85 

.65 

4.5 

COKER  315 

1.29 

84.5 

32.8 

80.8 

9.0 

28.39 

4.14 

.73 

5.8 

STONEVILLE  213 

1.23 

85.0 

27.5 

79.0 

9.2 

19.63 

3.98 

.76 

4.0 

DaTAPINE  41 

1.25 

86.8 

38.8 

79.3 

9.1 

19.27 

3.96 

.71 

5.0 

DaiAPM  62 

1.31 

86.0 

29.5 

79.8 

8.6 

19.54 

3.63 

.79 

4.0 

PAYHASTER  145 

1.89 

84.8 

27.8 

78.8 

8.3 

21.22 

4.17 

.66 

5.8 

COKER  288 

1.20 

84.0 

29.5 

78.8 

8.7 

20.68 

4.84 

.77 

5.3 

PD  4548 

1.30 

86.8 

33.8 

78.8 

9.1 

21.54 

4.13 

.39 

5.8 

ACALA  SJ  C-1 

1.23 

85.5 

33.5 

77.5 

8.6 

21.07 

4.19 

.81 

4.5 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 
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1984  EASTERN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 


ROCXY  MOlRfr,NC 


VWIETY 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

t 

BOa  SIZE 
(q/boll) 

1 

LINT 

PERCENT 

t 

SEED 

INDEX 

• 

YARN 

TEHACin 

(nN/tex) 

• 

DIGITAL  FIBROGRAPH 
2.52  S.L.  502  S.L. 
(inches)  (inches) 

1  • 

STELOHETER 

T1  El 

(«N/tex)  (PERCENT) 

•  • 

NICRQ 

(Read 

DaTAPINE  41 

1854 

A 

5.91 

42.7 

9.3 

8 

.08 

.99 

9 

.0 

DaTAPINE  158 

979 

AB 

5.91 

36.6 

10.3 

8 

.08 

.00 

0 

.0 

COKER  315 

978 

ABC 

6.84 

41.8 

9.2  ■ 

8 

.08 

.90 

0 

.0 

HCNAIR  220 

938 

BCD 

6.19 

38.1 

9.8 

8 

.08 

.98 

0 

.0 

GA  T  72-56 

931 

BCDE 

6.84 

38.5 

18.1 

8 

.00 

.00 

0 

.0 

NCNAIR  235 

921 

BCDE 

5.81 

38.5 

9.6 

0 

.08 

.99 

8 

.0 

COKER  288 

917 

BCDE 

6.78 

39.8 

18.3 

8 

.09 

.00 

0 

.0 

STONEVILLE  586 

906 

BCDEF 

5.85 

37.5 

10.2 

9 

.00 

.08 

8 

.0 

DaTAPINE  99 

886 

BCDEF 

5.69 

38.6 

9.3 

9 

.80 

.80 

0 

.0 

STIMVILLE  825N 

883 

BCDEF 

5.71 

37.5 

10.3 

0 

.90 

.99 

8 

.0 

PAYMASTER  145 

882 

BCDEF 

6.10 

36.8 

10.2 

9 

.08 

.98 

0 

.0 

COKER  3131 

866 

CDEF 

6.00 

40.4 

9.9 

9 

.89 

.98 

0 

.0 

PD  4548 

847 

DEF 

5.48 

41.4 

10.9 

9 

.90 

.99 

0 

.0 

STONEVILLE  213 

828 

EF 

5.73 

37.2 

10.2 

9 

.08 

.90 

8 

.0 

DaTAPIlC  62 

884 

F 

6.09 

38.0 

10.7 

0 

.00 

.88 

9 

.0 

ACALA  SJ  C-1 

365 

6 

6.38 

38.2 

ll).2 

8 

.90 

.00 

0 

.8 

1984  EASTERN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 

RXn  HCUNT,NC 

VARIETY 

HIGH-VaUHE  INSTRUiOT 

CaORIMETER 

Seed  Data 

UHH 

UNIFORHITY 

TENACin 

Rd 

HUNTER'S 

OIL 

NITROGEN 

FRK 

Seed 

(inches) 

(PERCENT) 

(g/tex) 

b  value 

(percent) 

(percent) 

GOSSYPOL 

(percent) 

Grad' 

DaTAPINE  41 

.08 

.0 

.0 

.0 

.9 

.00 

.08 

.08 

DaTAPINE  159 

.89 

.0 

.9 

.0 

.9 

.00 

.88 

.88 

COKER  315 

.89 

.8 

.0 

.9 

.0 

.00 

.09 

.88 

NCNAIR  228 

.08 

.8 

.9 

.0 

.0 

.08 

.00 

.90 

GA  T  72-56 

.08 

.9 

.8 

.8 

.0 

.00 

.88 

.08 

HCNAIR  235 

.90 

.0 

.8 

.0 

.9 

.00 

.08 

.98 

COKER  218 

.98 

.8 

.9 

.0 

.0 

.08 

.88 

.90 

STOfeiLLE  596 

.88 

.8 

.8 

.8 

.0 

.00 

.00 

.99 

DaTAPINE  99 

.90 

.0 

.8 

.9 

.0 

.90 

.88 

.  .80 

STONEVILLE  825N 

.88 

.9 

.8 

.0 

.0 

.38 

.08 

.98 

PAYHASTER  145 

.90 

.8 

.0 

.0 

.8 

.08 

.90 

.98 

CCKER  3131 

.90 

.8 

.8 

.9 

.0 

.99 

.08 

.89 

PD  4548 

.18 

.9 

.8 

.9 

.9 

.00 

.90 

.00 

STONEVILLE  213 

.38 

.0 

.9 

.0 

.0 

.80 

.00 

.80 

DaTAPINE  62 

.80 

.9 

.0 

.0 

.0 

.00 

.08 

.99 

ACALA  SJ  C-1 

.99 

.9 

.8 

.8 

.8 

.08 

.00 

.99 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 
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1984  EASTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 


NILANJN 


YWIN  DIGITAL  FIB80G8APH  SiaOHETER  MICRONAIRE 


VARIETY 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

1 

BOLL  SIZE 
(q/bill) 

• 

LINT 

PERCENT 

« 

SEED 

INDEX 

f 

TENACITY 

(ftN/tex) 

1 

2. 51  S.L. 
(inches) 

• 

5flZ  S.L. 
(inches) 

Tl 

(ttN/tex) 

El  (Reading) 

(PERCENT) 

1  1 

STDNEVILLE  82SN 

1853 

A 

6.57 

48.1 

12.2 

8 

.80 

.90 

0 

.0 

.80 

HCNAIR  22S 

1837 

A 

6.54 

38.3 

11.3 

8 

.80 

.08 

0 

.0 

.80 

CA  T  72-56 

1811 

A6 

7.84 

42.3 

11.8 

8 

.88 

.08 

0 

.0 

.80 

COKER  315 

1818 

AB 

6.31 

42.5 

18.9 

3 

.80 

.90 

0 

.0 

.08 

COKER  3131 

1803 

AB 

7.47 

42.3 

11.8 

8 

.00 

.00 

0 

.0 

.88 

srneiLiE  213 

992 

AB 

6.42 

39.4 

12.3 

8 

.08 

.00 

9 

.8 

.80 

NCNAIR  235 

990 

AB 

6.76 

39.9 

11.3 

8 

.00 

.80 

0 

.0 

.08 

STOieiLLE  586 

989 

AB 

7.15 

38.7 

12.5 

8 

.00 

.80 

9 

.0 

.00 

DaTAPINE  158 

976 

AB 

6.35 

38.8 

11.3 

8 

.00 

.08 

0 

.0 

.80 

DaTAPI^C  41 

974 

AB 

6.48 

41.4 

18.8 

8 

.00 

.00 

0 

.0 

.80 

DaTAPINE  62 

973 

AB 

7.21 

38.9 

13.3 

8 

.00 

.80- 

8 

.0 

.00 

DaTAPIlC  98 

961 

AB 

5.81 

48.1 

11.3 

8 

.00 

.80 

8 

.0 

.88 

COKER  288 

921 

BC 

7.84 

39.9 

12.1 

8 

.00 

.00 

8 

.0 

.08 

PAYMASTER  145 

907 

BC 

7.25 

38.7 

11.7 

8 

.08 

.89 

0 

.0 

.00 

P  D  4548 

861 

C 

5.87 

41.4 

11.5 

0 

.08 

.08 

0 

.0 

.89 

AGALA  SJ  C-1 

787 

D 

6.88 

41.8 

12.8 

8 

.00 

.80 

8 

.0 

.90 

MILAN, TN 

1984  EASTERN  REGIONAL  COHON  VARIEH  TEST 

VARIETY 

HIGH-VaUME  INSTRUMENT 

COLOR  I/ETER 

Seed  Data 

UHM 

(inches) 

UNIFORMITY 

(PERCENT) 

TENACin 

(g/tex) 

Rd 

HUNTER'S 
b  valie 

OIL 

(percent) 

NITROGEN 

(percent) 

FREE 

GQSSYPOL 

(percent) 

Seed 

Grade  * 

STOieiLLE  825N 

.00 

.3 

.8 

.8 

.9 

.00 

.90 

.10 

.0 

MCNAIR  220 

.88 

.9 

.8 

.8 

.8 

.88 

.08 

.80 

.0 . 

6A  T  72-56 

.98 

.8 

.8 

.8 

.0 

.00 

.08 

.89 

.0 

COKER  315 

.91 

.8 

.8 

.0 

.0 

.08 

.88 

.80 

.0 

COKER  3131 

.88 

.8 

.8 

.8 

.8 

.09 

.90 

.08 

.0 

STONEVILLE  213 

.80 

.8 

.8. 

.8 

.0 

.80 

.80 

.88 

.8 

MCNAIR  235 

.88 

.0 

.0 

.8 

.8 

.90 

.00 

.00 

.0 

STONEVILLE  586 

.88 

.8 

.0 

.8 

.0 

.88 

.00 

.99 

.0 

DaTAPINE  156 

.88 

.8 

.8 

.8 

.8 

.96 

.06 

.80 

.8 

DaT/tfINE  41 

.80 

.8 

.8 

.8 

.0 

.98 

.88 

.08 

.0 

DaTAPINE  62 

.80 

.8 

.8 

.8 

.8 

.80 

.08 

.88 

.8 

DaTAPINE  90 

.80 

.8 

.8 

.8 

.8 

.80 

.80 

.90 

.8 

COKER  288 

.88 

.0 

.9 

.8 

.8 

.08 

.88 

.08 

.8 

PAYMASTER  145 

.88 

.8 

.8 

,0 

.8 

.01 

.08 

.88 

.8 

PD  4548 

.98 

.8 

.8 

.8 

.8 

.30 

.88 

.90 

.8 

ACALA  SJ  C-1 

.88 

.8 

.8 

.9 

.8 

.08 

.98 

.90 

.0 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 
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1984  EASTERN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 


1 


PiJMTN,TN 


VARIEH 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

» 

BOa  SIZE 
(g/boll) 

• 

LINT 

PERCENT 

$ 

SEED 

INDEX 

• 

YARN 

TENACITY 

• 

DIGITAL  FIBROGRAPH 
2.52  S.L.  502  S.L. 
(inches)  (inches) 

f  t 

STELOKETER 

T1  El 

(HN/tex)  (PERCENT) 

1  $ 

MICRO 

(Read 

DaTAFINE  158 

953 

A 

6.42 

39.1 

13.8 

8 

.80 

.90 

8 

.8 

KCNAIR  228 

947 

A6 

6.85 

48.7 

11.5 

8 

.08 

.80 

8 

.0 

PAYMASTER  145 

923 

AB 

5.83 

48.8 

12.6 

8 

.00 

.90 

0 

.0 

STONEVILLE  586 

921 

A6 

6.85 

48.4 

12.3 

8 

.08 

.00 

0 

.0 

6A  T  72-56 

912 

AB 

6.25 

48.9 

13.8 

8 

.08 

.08 

8 

.8 

KCNAIR  235 

895 

ABC 

6.17 

41.3 

12.8 

8 

.88 

.08 

9 

.0 

DaTAPINE  90 

890 

ABC 

5.58 

41.0 

11.3 

8 

.88 

.09 

0 

.0 

COKER  288 

872 

ABCD 

6.59 

42.8 

12.8 

8 

.88 

.00 

8 

.0 

DaTAPI)€  41 

869 

ABCD 

6.54 

42.8 

12.9 

0 

.00 

.08 

8 

.0 

STWeiLLE  825N 

868 

ABCD 

6.61 

48.5 

13.8 

8 

.00 

.08 

0 

.0 

COKER  3131 

852 

ABCD 

6.81 

42.9 

12.5- 

8 

.88 

.88 

8 

.0 

COKER  315 

842 

BCD 

6.57 

43.8 

12.3 

0 

.88 

.10 

0 

.6 

,1 

DaTAPINE  62 

840 

BCD 

6.94 

48.1 

13.0 

0 

.88 

.80 

8 

.0 

STONEVILLE  213 

792 

CD 

6.74 

48.1 

12.4 

8 

.80 

.98 

0 

.0 

.1 

ACALA  SJ  C-1 

777 

D 

6.98 

39.6 

13.7 

0 

.88 

.88 

0 

.0 

PD  4548 

650 

E 

5.68 

37.7 

13.1 

8 

.88 

'.90 

8 

.0 

1984  EASTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 

ms  PLANTN,TN 

VARIEH 

HIGH-VOLlR€  INSTRUMENT 

CaORIMETER 

Seed  Data 

UHM 

WIFORMITY 

TENACITY 

Rd 

HUNTER'S 

OIL 

NITROGEN 

FRa 

Seed' 

(inches) 

(PERCENT) 

(g/tex) 

b  valae 

(percent) 

(percent) 

GOSSYPOL 

(percent) 

Gradi 

DafAPINE  150 

.08 

.9 

.8 

.0 

.0 

.08 

.88 

.08 

KCNAIR  228 

.18 

.8 

.8 

.8 

.8 

.00 

.88 

.80 

PAYMASTER  145 

.80 

.8 

.0 

.0 

.8 

.90 

.18 

.08 

STONEVILLE  586 

.88 

.0 

.0 

.0 

.0 

.00 

.00 

.88 

GA  T  72-56 

.98 

.0 

.8 

.0 

.0 

.80 

.88 

.80 

MCNAIR  235 

.80 

.8 

.0 

.8 

.8 

.86 

.00 

.88 

DaTAPDff  98 

.10 

.9 

.8 

.0 

.0 

.88 

.00 

.88 

COKER  298 

.08 

.8 

.8 

.0 

.9 

.00 

.00 

.80 

DaTAPDE  41 

.80 

.8 

.8 

.0 

.8 

.80 

.08 

.88 

STOieiLLE  82S( 

.80 

.0 

.0 

.8 

.0 

.00 

.00 

.88 

COKER  3131 

.80 

.9 

.8 

.8 

.0 

.00 

.00 

.30 

COKER  315 

.88 

.8 

.8 

.8 

.8 

.00 

.88 

.88 

DaTAPINE  62 

.98 

.8 

.8 

.0 

.8 

.00 

.00 

.08 

STONEVILLE  213 

.80 

.8 

.8 

.0 

.8 

.00 

.00 

.88 

ACALA  SJ  C-1 

.08 

.0 

.8 

.8 

.0 

.88 

.00 

.00 

PD  4548 

.80 

.8 

.8 

.9 

.0 

.00 

.08 

.80 
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SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE 


1984  EASTERN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 


YARN 

DIGITAL  FIBROGRAPH 

STELOMETER  MICRQNAIRE 

VARIETY 

LINT  YIELD 

BOa  SIZE 

LINT 

SEED 

TENACITY 

2.5Z  S.L.  SaZ  S.L. 

T1  El  (Readino) 

(Ib/acre) 

(q/ball) 

PERCENT 

INDEX 

(flN/tex) 

(inches)  (inches) 

(ttN/tex)  (PERCENT) 

MCNAIR  220 

1224 

A 

6.17 

39.4 

18.5 

149 

1.14 

.54 

199 

6.4 

3.94 

6A  T  72-56 

1217 

A 

6.34 

40.2 

11.1 

145 

1.14 

.54 

282 

6.7 

4.27 

COXER  315 

1216 

A 

6.12 

42.4 

18.4 

152 

1.19 

.56 

208. 

6.5 

3.98 

MCNAIR  235 

1212 

A 

6.31 

39.5 

18.7 

148 

1.15 

.55 

284 

6.4 

4.05 

DELTAPINE  90 

1209 

A 

5.63 

40.8 

10.2 

154 

1.15 

.55 

221 

7.1 

4.29 

COXER  208 

1204 

A 

6.74 

40.3 

11.2 

138 

1.13 

.55 

193 

6.2 

4.37 

COXER  3131 

1179 

AB 

6.46 

41.4 

11.1 

134 

1.15 

.54 

188 

7.7 

4.00 

OaTAPINE  50 

1170 

AB 

6.04 

38.1 

11.0 

132 

1.15 

.55 

187 

8.3 

4.30 

DaTAPI)€  41 

1153 

AB 

5.99 

42.8 

10.2 

149 

1.16 

.56 

202 

7.1 

4.02 

STONEVILLE  506 

1134 

AB 

6.04 

38.6 

11.0 

139 

1.16  ’ 

.55 

195 

7.6 

4.05 

STONEVILLE  825 

1131 

AB 

6.05 

39.9 

11.2 

139 

1.13 

.54 

188 

6.2 

4.48 

STONEVILLE  213 

1120 

AB 

6.84 

39.7 

11.1 

130 

1.13 

.55 

182 

7.8 

4.51 

DaTAPINE  62 

1120 

AB 

6.52 

38.9 

11.7 

146 

1.18 

.56 

202 

7.1 

4.33 

PD  4548 

1116 

AB 

5.95 

40.2 

11.3 

8 

.00 

.00 

0 

.0 

.00 

PAYMASTS  145 

1881 

B 

6.28 

38.2 

11.2 

136 

1.88 

.54 

199 

7.1 

4.13 

ACilA  SJ  C-1 

817 

C 

6.61 

39.3 

11.7 

162 

1.15 

.57 

230 

6.6 

3.98 

1984  EASTERN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SU}81ARY 


VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 


VARIETY  HIGH-VOLUME  INSTRUMENT  COLORIMETER  Seed  Data 


UHM 

(inches) 

UNIFORMITY 

(PERCENT) 

TENACITY 

(q/tex) 

Rd 

HUNTER'S 
b  valve 

OIL 

(percent) 

NITROGEN 

(percent) 

FREE 

GOSSYPOL 

(percent) 

Seed 

Grade 

\mU  220 

1.19 

83.8 

27.6 

76.4 

8.2 

20.93 

3.56 

.78 

4.8 

6A  T  72-56 

1.20 

83.6 

27.7 

78.8 

8.4 

19.94 

3.62 

.83 

4.7 

COXER  315 

1,25 

83.8 

28.6 

77.4 

8.7 

28.79 

3.71 

.82 

4.5 

MCNAIR  235 

1.28 

83.4 

26.6 

76.8 

8.4 

21.13 

3.60 

.79 

4.9 

DaTAPH€  90- 

1.18 

83.5 

30.6 

76.1 

8.4 

21.22 

3.60 

.86 

5.0 

COXER  208 

1.16 

83.3 

26.7 

77.3 

8.5 

21.19 

3.58 

.79 

4.3 

COXER  3131 

1.19 

83.5 

26.2 

75,5 

9.8 

28.76 

3.71 

.84 

4.3 

DaTAPINE  50 

1.20 

83.2 

25.5 

78.8 

8.5 

28.79 

3.48 

.88 

4.7 

DaTAPINE  41 

1.21 

84.8 

27.2 

78.8 

8.7 

19.43 

3.64 

.77 

4.9 

STONEVILLE  506 

1.22 

83.4 

27.3 

76.8 

8.5 

19.63 

3.54 

.75 

4.3 

STONEVILLE  825 

1.18 

83.2 

26.8 

78.3 

3.6 

19.13 

3.60 

.83 

4.2 

STONEVILLE  213 

1.17 

83.7 

25.2 

76.6 

8.9 

19.37 

3.59 

.86 

3.7 

DaTAPINE  62 

1.24 

84.1 

27.8 

77.5 

3.3 

20.21 

3.48 

.81 

4.2 

PD  4548 

.80 

.8 

.8 

.3 

.0 

.00 

.80 

.00 

.9 

PAYMASTER  145 

1.10 

83.8 

25.1 

78.0 

3.1 

21.62 

3.72 

.80 

4.9 

ACALA  SJ  C-1 

1.18 

84.6 

29.7 

76.8 

8.6 

21.78 

3.72 

.65 

4.1 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 
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I 


1984  EASTERN  REGIONAL  COHON  VARIEH  TEST 
REGIONAL  SUHHARY 


BOLL  SIZE,  GRAM  PER  BOU 

LINT  PCT 

SEED  INDEX 

COXER  218 

6.74  A  • 

COKER  315 

42.4  A 

DaTAPINE  62 

11.7  A 

ACALA  SJ  C-1 

6.60  AB 

DaTAPINE  41 

42.0  AB 

ACALA  SJ  C-1 

11.7  A 

OaTAPIME  62 

6.52  ABC 

COKER  3131 

41.4 

B 

PD  4548 

11.3 

AB 

COKER  3131 

6.46  ABCD 

COKER  208 

40.3 

C 

STONEVILLE  825 

11.2 

B 

GA  T  72-56 

6.34 

BCDE 

GA  T  72-56 

40.2 

CD 

PAYMASTER  145 

11.2 

B 

MCNAIR  235 

6.31 

BCDE 

PD  4548 

48.2 

CD 

COKER  208 

11.2 

B 

PAYMASTER  145 

6.28 

BCDE 

DaTAPINE  90 

40.0 

CD 

GA  T  72-56 

11.1 

BC 

MCNAIR  223 

6.17 

CDE 

STO^CVILLE  825 

39.9 

CD 

COKER  3131 

11.1 

BC 

COKER  315 

6.12 

DE 

STONEViaE  213 

39.7 

CDE 

STONEViaE  213 

11.0 

6C 

STONEVILLE  825 

6.85 

E 

MCNAIR  235 

39.5 

CDEF 

STONEViaE  506 

11.0 

BC 

STOHEVILLE  213 

6.84 

E 

MCNAIR  220 

39.4 

CDEF 

DaTAPINE  50 

11.8 

BC 

STONEVILLE  5R6 

6.84 

E 

ACALA  SJ  C-1 

39.3 

DEF 

MCNAIR  235 

10.7 

CD 

DaTAPINE  59 

6.84 

E 

DaTAPINE  62 

38.9 

EFG 

MCNAIR  220 

18.5 

DE 

OaTAPINE  41 

5.9? 

EF 

STONEVILLE  506 

38.6 

FG 

COKER  315 

10.4 

DE 

PD  4548 

5.95 

EF 

PAYMASTER  145 

38.2 

G 

DaTAPINE  41 

10.2 

E 

DaTAPI«  90 

5.63 

F 

DaTAPINE  50 

38.1 

6 

DaTAPINE  90 

10.2 

E 

YARN  TENACm 

FIBROGRAPH-2.52  S.L. 

FIBRQGRAPH- 

50Z  S.L. 

ACALA  SJ  C-1 

162  A 

COKER  315 

1.19  A 

ACALA  SJ  C-1 

0.57  A 

DaTAPINE  98 

154 

B 

DaTAPINE  62 

1.17  AB 

COKER  315 

0.56  AB 

COKER  315 

152 

BC 

DaTAPINE  41 

1.16 

BC 

DaTAPINE  41 

0.56  AB 

MCNAIR  220 

149 

BCD 

STONEVILa  506 

1.16 

BC 

DaTAPINE  62 

0.56  AB 

DaTAPINE  41 

149 

BCD 

MCNAIR  235 

1.15 

BCD 

STONEVILa  213 

0.55  AB 

MCNAIR  235 

148 

CD 

COKER  3131 

1.15 

BCD 

MCNAIR  235 

0.55  AB 

DaTAPIl€  62 

146 

D 

DaTAPINE  50 

1.15 

BCD 

STONEVILa  506 

0.55  AB 

GA  T  72-56 

145 

D 

MCNAIR  220 

1.14 

CD 

DaTAPINE  90 

0.55  AB 

STONEVILLE  825 

139 

E 

GA  T  72-56 

1.14 

CD 

COKER  208 

9.55  AB 

STGNEVILa  506 

139 

E 

DaTAPINE  90 

1.14 

CD 

DaTAPII€  50 

0.55  AB 

COKER  298 

138 

E 

ACALA  SJ  C-1 

1.14 

CD 

MCNAIR  228 

0.54  B 

PAYMASTER  145 

136 

EF 

STONEViaE  213 

1.13 

D 

GA  T  72-56 

0.54  B 

COKER  3131 

134 

EFG 

STONEVILLE  825 

1.13 

D 

STONEVILa  825 

0.54  B 

DaTAPINE  50 

132 

FG 

COKER  208 

1.13 

D 

PAYMASTER  145 

0.54  B 

STONEVILLE  213 

130 

G 

PAYMASTER  145 

1.88 

E 

COKER  3131 

9.54  B 

PD  4548 

08 

PD  4548 

0.90 

PD  4548 

0.00 

SEE  REPORTING 

VARIATIONS 

PAGE  4 
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19M  EASTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


STaOMETER  - 

T1 

SraOMETER  - 

El 

MICRQNAIRE 

ACALA  S;  C-t 

238  A 

DaTAPINE  50 

8.2  A 

STONEVIUE  213 

4.51  A 

CELTAPINE  90 

221 

B 

STQNEViaE  213 

7.8  AB 

STONEVILLE  825 

4.48  A 

COXER  315 

CO 

CVI 

C 

STONEVILLE  506 

7.6 

B 

COXER  208 

4.37  AB 

MCNAIR  235 

204 

CD 

COXER  3131 

7.6 

B 

DaTAPINE  62 

4.33  ABC 

6A  T  72-54 

202 

CDE 

DaTAPINE  41 

7.1 

C 

DaTAPINE  50 

4.30  ABCD 

DaTAPINE  41 

202 

CDE 

PAYMASTER  145 

7.1 

C  • 

DaTAPINE  90 

4.29  ABCD 

OaTAPINE  62 

202 

CDE 

DaTAPINE  62 

7.1 

C 

GA  T  72-56 

4.27  ABCDE 

MCNAIR  220 

199 

CDE 

DaTAPINE  90 

7.1 

C 

PAYMASTER  145 

4.13  BCDE 

PAYMASTER  145 

199 

CDE 

GA  T  72-56 

6.7 

CD 

MCNAIR  235 

4.05  KDE 

ST(»€VILLE  586 

195 

DEF 

ACALA  SJ  C-1 

6.6 

CDE 

STONEVILLE  506 

4.05  BCDE 

OXER  298 

193 

EF 

COKER  315 

6.5 

DE 

DELTAPINE  41 

4.02  CDE 

STOieiLLE  325 

188 

FG 

MCNAIR  220 

6.4 

DE 

COKER  3131 

4.00  CDE 

COXER  3131 

188 

FG 

MCNAIR  235 

6.4 

DE 

COKER  315 

3.98  DE 

DaTAPINE  58 

187 

FG 

STONEViaE  825 

6.2 

DE 

ACALA  SJ  C-1 

3.98  DE 

STONEVILLE  213 

182 

G 

COXER  208 

6.1 

E 

MCNAIR  220 

3.94  E 

PD  4548 

00 

PD  4548 

.8 

PD  4548 

0.00 

m  (iNcics) 

UNIFORMITY  ( 

(PERCENT) 

TENACm  (G/TEX) 

COXER  315 

1.25  A 

ACALA  SJ  C-1 

84.6  A 

DaTAPINE  90 

30.6  A 

DaTAPINE  62 

1.24  AB 

DaTAPIlC  62 

84.1  AB 

ACAU  SJ  C-1 

29.7  AB 

STONEVILLE  506 

1.22 

BC 

DaTAPINE  41 

84.9  ABC 

COXER  315 

28.6 

BC 

DaTAPINE  41 

1.21 

CD 

MCNAIR  220 

83.8  ABC 

DaTAPINE  62 

27.8 

CD 

GA  T  72-56 

1.20 

CDE 

PAYMASTER  145 

83.8  ABC 

GA  T  72-56 

27.7 

CD 

MCNAIR  235 

1.20 

CDE 

COKER  208 

83.8  ABC 

^NAIR  229 

27.6 

CD 

DaTAPM  58 

1.28 

CDE 

STONEVILLE  213 

83.7  ABC 

STONEVILLE  506 

27.3 

CDE 

MCNAIR  220 

1.19 

CDEF 

GA  T  72-56 

83.6  ABC 

DaTAPINE  41 

27.2 

DE 

COXER  3131 

1.19 

CDEF 

COKER  3131 

83.5  BC 

COKER  208 

26.7 

DEF 

STONEVILLE  825 

1.18 

DEF 

DaTAPINE  90 

83.5  BC 

MCNAIR  235 

26.6 

DEF 

DaTitfINE  98 

1.18 

DEF 

MCNAIR  235 

83.4  BC 

COXER  3131 

26.2 

EFG 

ACALA  SJ  C-1 

1.18 

DEF 

STONEVILLE  506 

83.4  BC 

STONEVIUE  825 

26.0 

EFG 

STONEVILLE  213 

1.17 

EF 

STONEVILLE  825 

33.2  BC 

DaTAPM  50 

25.5 

FG 

COXER  298 

1.16 

F 

DaTAPINE  58 

83.2  BC 

STONEVm  213 

25.2 

G 

PAYMASTER  145 

1.10 

G 

COXER  315 

83.0  C 

PAYMASTER  145 

25.1 

G 

PD  4548 

9.00 

PD  4548 

.0 

PD  4548 

.8 

SEE  REPORTING  VARIATIONS :  PAGE  4 
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1984  EASTERN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUNHARY 


I 


CXORIMETER  -RD 

COLORIHETER  - 

B 

OIL  (PERCENT) 

OaTAPINE  41 

78.7  A 

COKER  3131 

9.0  A 

ACALA  SJ  C-1 

21.77  A 

STONEVILLE  825 

78.3  AB 

STOfOILLE  213 

8.9  AB 

PAYHASTER  145 

21.62  AB 

PAYMASTER  145 

78.0  ABC 

COKER  315 

8.7  ABC 

DELTAPINE  90 

21.22  ABC 

DaTAPINE  50 

78.0  ABC 

DaTAPINE  41 

8.7  ABC 

COKER  208 

21.19  ABC 

GA  T  72-56 

77.9  ABC 

STONEVILLE  825 

8.6  ABCD 

HCNAIR  235 

21.13  ABC 

COKER  315 

77.4  ABCD 

ACALA  SJ  C-1 

8.6  ABCD 

HCNAIR  220 

20.93  1 

DaTAPINE  62 

77.4  ABCD 

STONEViaE  506 

8.5  BCDE 

COKER  315 

20.79 

CD 

COKER  298 

77.3  ABCD 

COKER  208 

8.5  BCDE 

DaTAPINE  50 

20.79 

CD 

STONEVILLE  506 

76.8  ABCD 

DaTAPINE  50 

8.5  BCDE 

COKER  3131 

20.76 

CD 

HCNAIR  235 

76.7  ABCD 

GA  T  72-56 

8.4  CDE 

DaTAPINE  62 

20.21 

DE 

STONEVILLE  213 

76.6  BCD 

HCNAIR  235 

8.4  CDE 

GA  T  72-56 

19.94 

EF 

HCNAIR  220 

76.4  BCD 

DaTAPINE  90 

8.4  CDE 

STONEVILLE  506 

19.62 

EFG 

DaTAPINE  90 

76.1  CD 

DaTAPINE  62 

8.3  CDE 

DaTAPINE  41 

19.43 

EFG 

ACAU  SJ  C-1 

76.0  CD 

HCNAIR  220 

8.2  Dc 

STONEViaE  213 

19.37 

FG 

COKER  3131 

75.4  D 

PAYHASTER  145 

8.1  E 

STONEVILLE  325 

19.13 

G 

PD  4548 

.1 

PD  4548 

.0  . 

PD  4548 

0.00 

NITROGEN  (PERCENT) 

FRK  GOSSYPOL  (PERCENT) 

SEED  GRADE 

PAYHASTER  145 

3.72  A 

DaTAPINE  50 

0.38  A 

DaTAPINE  90 

5.0  A 

ACALA  SJ  C-1 

3.72  A 

STOfeiaE  213 

0.86  AB 

HCNAIR  235 

4.9  AB 

COKER  315 

3.71  AB 

DaTAPINE  90 

0.86  AB 

DELTAPINE  41 

4.9  AB 

COKER  3131 

3.71  AB 

COKER  3131 

9.84  ABC 

PAYHASTER  145 

4.9  AB 

DaTAPINE  41 

3.64  ABC 

STONEVILLE  825 

9.33  ABC 

HCNAIR  220 

4.8  AB 

GA  T  72-56 

3.62  ABC 

COKER  315 

8.82  ABC 

COKER  3131 

4.8  AB 

STONEViaE  825 

3.60  ABCD 

DaTAPINE  62 

0.81  ABC 

GA  T  72-56 

4.7  ABC 

DaTAPINE  98 

3.60  ak:d 

PAYHASTER  145 

0.80  ABC 

DELTAPINE  58 

4.7  ABC 

STONEViaE  213 

3.59  BCD 

GA  T  72-56 

0.79  ABC 

COKER  315 

4.5  BCD 

HCNAIR  235 

3.59  BCD 

HCNAIR  235 

0.79  ABC 

STONEViaE  506 

4.3  CD 

COKER  298 

3.58  CD 

COKER  208 

0.79  ABC 

COKER  208 

4.3  CD 

HCNAIR  220 

3.56  CD 

HCNAIR  229 

0.78  ABC 

STONEVILLE  825 

4.2  D 

ST0«VILL£  596 

3.54  CD 

DaTAPINE  41 

0.77  BC 

DaTAPINE  62 

4.2  D 

DaiAPIIC  62 

oo 

STONEVILLE  506 

0.75  C 

ACALA  SJ  C-1 

4.1  DE 

DaTAPINE  50 

3.48  D 

ACALA  SJ  C-1 

0.65  D 

STONEVILLE  213 

3.7  E 

PD  4548 

9.90 

PD  4548 

0.90 

PD  4548 

.0 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 
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1984  EftSTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUHNARY 


LXATIONS  COMBINING  VARIETIES 


LOCATION 

LINT  YIELD 

BOa  SIZE 

LINT 

SEED 

YARN  DIGITAL  FIBR0G8APH 

TENACITY  2,5Z  S.L.  50Z  S.L. 

STELOMETER  HICRONAIRE 
11  El  (Readinq) 

(Ib/acre) 

(g/boll) 

PERCENT 

INDEX 

(ftN/tex)  (inches)  (inches) 

(rtN/tex)  (PERCENT) 

i  til  !••••• 


TIFTOM,GA 

1684  A 

6.42 

41.5 

18.9 

8 

.00 

.00 

0 

.0 

.08 

MIDVILLE.GA 

1416  B 

6.65 

36.5 

.0 

149 

1.13 

,56 

201 

7.3 

4.36 

FLORENCE, SC 

1348  C 

5.92  . 

42.2 

9.7 

136 

1.88 

.52 

194 

7.0 

4.58 

AUBURN, AL 

1172 

D 

.00 

40.7 

10.6 

136 

1.13 

.53 

196 

6.8 

3.89 

Ban  MINA,AL 

1029 

E 

5.47 

41.4 

18.7 

142 

1.15 

.56 

197 

7.2 

4.21 

MILAN, TN 

960 

E 

6.69 

48.2 

11.7 

0 

.00 

.80 

0 

.0 

.30 

JACXSOH,TN 

958 

E 

6.16 

36.9 

11.6 

155 

1.19 

.59 

211 

6.6 

3.94 

ROCXY  MOUNT, NC 

874 

F 

5.97 

38.8 

10.8 

8 

.00 

.00 

0 

.0 

.00 

AMES  PUNTN,TN 

863 

F 

6.36 

48.7 

12.6 

8 

.00 

.08 

8 

.0 

.00 

1984  EASTERN  REGIONAL  COHCW  VARIETY  TEST 
■REGIONAL  SUMMARY 

LOCATIONS  COMBINING  VARIHIES 

LOCATION 

HIGH-VaUME  INSTRUMENT  COLORIMETER 

UHM  UNIFORMin  TENACITY  Rd  HUNTER'S 

(inches)  (PERCENT)  (q/tex)  b  value 

% 

OIL 

(percent) 

Seed  Data 

NITROGEN  FRE 
(percent)  GQSSYPOL 
(percent) 

Seed 

Grade 

TIFTON,GA 

.88 

.8 

.0 

.0 

.0 

.08 

.90 

.80 

.8 

MIDVILL£,GA 

1.24 

83.5 

27.8 

78.1 

9.2 

21.11 

3.38 

.88 

4.3 

FLQ8ENC£,SC 

1.12 

83.3 

27.4 

80.6 

8.2 

28.72 

3.65 

.91 

4.6 

AUBURN,AL 

1.13 

82.9 

25.7 

78.4 

7.7 

19.25 

3.66 

.56 

4.4 

BaLE  MINA,AL 

1.19 

84.8 

25.4 

78.8 

8.8 

21.56 

3.39 

.89 

4.6 

MILAN, TN 

.08 

'.8 

.0 

.0 

.0 

.00 

.80 

.00 

.0 

JACKSON, TN 

1.23 

84.5 

29.7 

78.8 

8.8 

19.99 

3.97 

.76 

4.8 

ROaY  MOUNT, NC 

.80 

.0 

.0 

.8 

.0 

.00 

.08 

.08 

.0 

AMES  PLANTN,TN 

.08 

.8 

.8 

.0 

.8 

.00 

.00 

.30 

.0 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 


1984  EASTERN  REGIONAL  COHOH  VARIETY  TEST 

TinOM.GA 

YARN 

DIGITAL  FIBROGRAPH 

STELQHETER 

MICR 

VARIETY 

LINT  YIELD 

BOa  SIZE 

LINT 

SEED 

TENACITY 

2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 

T1 

£1 

(Rea 

(Ib/acre) 

1 

(q/boll) 

« 

PERCENT 

• 

•  INDEX 

1 

(nN/tex) 

(inches)  (inches) 

•  i 

(nN/tex)  (PERCENT) 

«  « 

D€LTAPI«  9fl 

1921  A 

5.83 

42.8 

9.7 

8 

.08 

.00 

0 

.0 

OaiAPINE  41 

1913  A 

6.44 

44.5 

9.7 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

HCMAIR  235 

1906  AB 

6.58 

42.1 

10.1 

0 

.80 

.90 

8 

.8 

PD  4548 

1799  ABC 

6.87 

42.5 

11.6 

0 

.80 

.08 

8 

.0 

COKER  315 

1786  ABCD 

5.78 

43.7 

10.2 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

HCRAIR  229 

1762  BCD 

6.28 

40.5 

10.6 

8 

.80 

.09 

0 

.0 

6A  T  72-56 

1734  CDE 

6.66 

41.5 

11.3 

8 

.80 

.08 

0 

.0 

STOJeiLLE  825 

1702  CDE 

6.38 

41.5 

11.4 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

COKER  238 

1701  CDE 

7.82 

42.6 

11. 1 

0 

.80 

.00 

0 

.0  * 

DaiAPINE  50 

1693  CDE 

6.41 

40.8 

18.8 

0 

.00 

.08 

0 

.0 

STOfCVILLE  213 

1683  CDE 

6.36 

40.8 

11.3 

0 

.80 

.80 

0 

.0 

DaiAPIHE  62 

1678  CDE 

6.77 

40.1 

11.3 

0 

.08 

.80 

0 

.0 

COKER  3131 

1633  DE 

6.47 

42.1 

18.4 

8 

.08 

.80 

8 

.0 

STONEVILLE  506 

1586  EF 

6.01 

39.5 

11.3 

8 

.80 

.08 

0 

.0 

PAYMASTER  145 

1486  F 

6.15 

39.4 

11.2 

0 

.00 

.00 

8 

.0 

ACALA  SJ  C-1 

965  6 

6.70 

40.1 

11.8 

8 

.08 

.00 

0 

.8 

1984  EASTERN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 

TIFrON,GA 

• 

VARIETY 

HIGH-VOLUME  INSTRUMENT 

COLORIMETER 

Seed  Data 

UHM  UNIFORMITY  TENACITY 

Rd 

HUNTER ^S 

OIL 

NITROGEN 

FRK 

See 

(inches)  (PERCENT)  (q/tex) 

b  value 

(percent) 

(percent) 

GOSSYPOL 

Gra 

(percent) 

DaTAPIHE  99 

.00 

.0 

.0 

.0 

.0 

.00 

.08 

.88 

DaTAPIME  41 

.00 

.8 

.8 

.8 

.0 

.08 

.80 

.09 

HCNAIR  235 

.80 

.8 

.0 

.8 

.8 

.00 

.89 

.08 

PD  4548 

.00 

.0 

.0 

.8 

.8 

.90 

.80 

.00 

COKER  315 

.00 

.8 

.8 

.9 

.0 

.00 

.00 

.90 

MCNAIR  220 

.00 

.8 

.0 

.8 

.8 

.09 

.09 

.00 

GA  T  72-56 

.00 

.8 

.8 

.8 

.0 

.88 

.00 

.98 

STONEVILLE  325 

.00 

.3 

.8 

.0 

.8 

.00 

.00 

.00 

COKER  298 

.01 

.0 

.3 

.8 

.0 

.08 

.00 

.08 

DaTAPINE  50 

.00 

.8 

.8 

.0 

.0 

.08 

.80 

.99 

STOiCVILLE  213 

.08 

.8 

.8 

.0 

.0 

.18 

.08 

.00 

DaTAPINE  62 

.00 

.8 

.8 

.0 

.0 

.00 

.00 

.08 

COKER  3131 

.09 

.8 

.8 

.8 

.8 

.00 

.00 

.80 

STONEVILLE  506 

.01 

.0 

.8 

.8 

.0 

.80 

.00 

.00 

PAYMASTER  145 

.08 

.8 

.0 

.9 

.8 

.00 

.90 

.00 

ACALA  SJ  C-1 

.88 

.8 

.8 

.8 

.0 

.08 

.08 

.88 

SEE  REPORTING  VARIATIONS: 

PAGE 

4 
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1984  EASiaN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 


NDVILLE^GA 


VARIEH 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

i 

Bca  SIZE 
(q/boll) 

• 

LINT 

PERCENT 

1 

OT) 

INDEX 

1 

YARN 

TENACITY 

(ftN/tex) 

« 

DIGITAL  FIBR0G8APH 
2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 
(inches)  (inches) 

•  • 

STELOHETER  HICRONAIRE 
T1  £1  (Readinq) 
(nN/tex)  (PERCENT) 

•  1  t 

NQMIR  229 

1799 

A 

6.98 

37.5 

.9 

149 

1.18 

.55 

210 

'  6.6 

4.35 

COKES  298 

1693 

A 

7.31 

37.5 

.9 

141 

1.16 

.57 

198 

6.4 

4.88 

NCNAIR  235 

1587 

AB 

6.83 

36.6 

.8 

159 

1.22 

.57 

211 

7.0 

4.25 

COKES  315 

1484 

AB 

6.74 

39.9 

.9 

168 

1.23 

.56 

285 

6.8 

4.10 

OaTAPINE  62 

1476 

AB 

6.79 

35.1 

.8 

153 

1.19 

.56 

297 

7.4 

4.80 

OXES  3131 

1467 

AB 

7.44 

37.7 

.0 

143 

1.21 

.55 

189 

7.5 

4.28 

STONEVILLE  213 

1463 

AB 

6.40 

36.3 

.8 

136 

1.15 

.55 

189 

8.3 

4.35 

GA  T  72-56 

1419 

AB 

6.99 

37.4 

.9 

149 

1.17 

.54 

209 

6.7 

4.95 

DaiAPIHE  41 

1416 

AB 

6.95 

33.1 

.8 

158 

1.19 

.57 

295 

7.9 

4.29 

STONEVILLE  596 

1385 

AB 

6.41 

35.2 

.9 

159 

1.28 

.58 

197 

7.9 

4.30 

DaiAPINE  90 

1377 

AB 

5.63 

34.9 

.9 

155 

1.18 

.55 

229 

7.6 

4.30 

PD  4548 

1353 

B 

6.33 

36.8 

.9 

8 

.89 

.88 

0 

.0 

.98 

DaTAPlNE  59 

1348 

B 

6.46 

34.2 

.9 

136 

1.17 

.54 

190 

8.6 

4.15 

STOJCVILLE  825 

1323 

B 

6.12 

36.6 

.9 

147 

1.17 

.55 

193 

6.6 

4.85 

PAYHASTES  145 

1269 

B 

7.28 

35.9 

.9 

141 

1.11 

.54 

200 

7.9 

4.45 

ACALA  SJ  C-1 

889 

C 

6.79 

35.4 

.8 

158 

1.16 

.55 

287 

7.4 

3.65 

HIDVILL£,GA 

1984  EASTERN  REGIONAL  COHOH  VARIETY  TEST 

VARIEH 

HIGH-VOLIM  INSTRUNENT 

IMl  UNIFORMITY  TENACITY 

(inches)  (PERCENT)  (q/tei) 

COLORIMETER 

Rd  HUNTER'S 

!)  9aloe 

OIL 

(percent) 

Seed  Data 

NITROGEN  FRS 
(percent)  GOSSYPQL 
(percent) 

Seed 

Grade 

NCNAIR  229 

1.25 

83.9 

28.9 

78.3 

8.8 

22.33 

3.26 

.91 

4.5 

COKES  298 

1.18 

84.8 

27.5 

77.5 

9.6 

22.97 

3.28 

.36 

4.8 

NCNAIR  235 

1.29 

83.5 

27.5 

79.8 

9.1 

21.77 

3.37 

.99 

5.3 

COKER  315 

1.32 

81.5 

28.5 

77.5 

9.3 

21.11 

3.59 

.93 

4.8 

DaiAPINE  62 

1.28 

83.8 

29.8 

79.3 

8.6 

29.45 

3.21 

.36 

4.9 

COKES  3131 

1.27 

33.5 

27.5 

76.1 

9.5 

21.41 

3.56 

.99 

4.0 

STOJCVILLE  213 

1.19 

83.9 

25.5 

77.8 

9.2 

29.84 

3.33 

.98 

3.0 

GA  T  72-56 

1.22 

34.5 

27.9 

78.3 

9.1 

21.93 

3.27 

.92 

5.3 

Daitf  41 

1.25 

34.9 

27.5 

79.9 

9.1 

19.27 

3.38 

.79 

4.5 

STONEVILLE  586 

1.27 

84.8 

28.8 

77.3 

9.2 

21.57 

3.38 

.32 

4.0 

DaiAPINE  98 

1.21 

83.5 

39.9 

75.3 

9.2 

21.21 

3.37 

.90 

5.0 

PD  4548 

.86 

.9 

.9 

.9 

.9 

.89 

.80 

.99 

.3 

DaT#rf»I]€  51 

1.22 

83.9 

29.9 

78.9 

8.8 

28.31 

3.28 

og 

1  .  W 

5.8 

STONEVILLE  825 

1.22 

33.9 

27.8 

78.3 

9.3 

19.67 

3.41 

.98 

4.0 

PAY)WSTES  145 

1.18 

84.5 

24.5 

79.5 

8.9 

22.71 

3.53 

.88 

5.9 

ACALA  SJ  C-1 

1.21 

84.9 

39.0 

78.1 

9.8 

21.25 

3.52 

.65 

4.8 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 
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1984  EASTERN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 


FLORENCE, SC 


VARIETY 

LINT  YIELD 
(Ib/icre) 

• 

BOa  SIZE 
(q/boll) 

• 

LINT 

PERCENT 

SEED 

INDEX 

t 

YARN 

TENACITY 

(nN/tex) 

f 

DIGITAL  FIBROGRAPH 
2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 
(inches)  (inches) 

•  1 

STELOMETER  MICRO 
Tt  El  (Read 
(«N/tex)  (PERCENT) 

1  • 

COKER  3131 

1560 

A 

6.86 

44.4 

9.9 

124 

1.09 

.53 

188 

7.9 

4. 

COKER  315 

1524 

AB 

6.80 

45.4 

8.9 

143 

1.09 

.49 

203 

6.8 

4. 

COKER  288 

1483 

ABC 

6.16 

42.4 

9.5 

130 

1.02 

.48 

184 

6.2 

4. 

PD  4548 

1481 

ABC 

5.58 

43.1 

9.8 

8 

.00 

.00 

0 

.9 

1 

MCNAIR  235 

1464 

ABC 

6.22 

41.8 

9.3 

139 

1.09 

.53 

200 

6.2 

4. 

GA  T  72-56 

1440 

BCD 

6.13 

43.0 

9.7 

138 

1.98 

.52 

203 

7.0 

4. 

MCNAIR  228 

1398 

CDE 

5.79 

41.8 

9.1 

148 

1.08 

.52 

195 

6.8 

4. 

DELTAPINE  90 

1355 

DEF 

5.23 

42.6 

8.6 

144 

1.06 

.51 

287 

7.1 

4. 

DaTAPINE  50 

1336 

EFG 

5.96 

39.9 

9.9 

120 

1.10 

.52 

183 

8.6 

4. 

PAYMASTER  145 

1282 

FGH 

5.98 

39.3 

10.5 

131 

1.05 

.53 

197 

6.8 

4. 

DaTAPINE  41 

1258 

GHI 

5.48 

44.2 

8.7 

139 

1.10 

.54 

183 

7.5 

4. 

DaTAPINE  62 

1252 

GHI 

6.46 

41.3 

18.3 

145 

1.13 

.54 

205 

7.G 

4. 

STONEViaE  825 

1224 

HI 

5.73 

41.9 

9.8 

132 

1.06 

.49 

183 

6.1 

4. 

STONEVILLE  586 

1218 

HI 

5.54 

40.3 

9.8 

132 

1.09 

.53 

189 

7.6 

4. 

STONEVILLE  213 

1178 

I 

5.68 

42.2 

9.6 

121 

1.07 

.52 

176 

8.3 

4. 

ACALA  SJ  C-1 

993 

J  6.95 

40.6 

11.3 

152 

1.09 

.54 

231 

6.2 

4. 

aORENCE,SC 

1984  EASTERN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 

VARIETY 

HIGH-VOLUME  INSTRUMENT 

UHM  UNIFORMITY  TENACITY 

(inches)  (PERCENT)  '  (g/tex) 

COLORIMETER 

Rd  HUNTER'S 

b  value 

OIL 

(percent) 

Seed  Data 

NITROGEN  FRK 
(percent)  GflSSYPOL 
(percent) 

Seed 

Grad 

COKER  3131 

1.12 

83.0 

25.5 

78.3 

9.0 

20.84 

3.69 

.96 

COKER  315 

1.15 

82.0 

28.8 

82.0 

8.1 

21.43 

3.64 

.98 

COKER  298 

1.89 

83.0 

26.0 

82.3 

7.9 

20.70 

3.65 

.82 

PD  4548 

.98 

.8 

.0 

.0 

.8 

.98 

.80 

.00 

MCNAIR  235 

1.12 

83.9 

27.8 

76.3 

8.0 

21.62 

3.54 

.92 

GA  T  72-56 

1.13 

83.0 

28.5 

82.5 

8.1 

19.53 

3.68 

.88 

MCNAIR  220 

1.13 

84.8 

29.5 

82.3 

7.7 

20.39 

3.59 

.38 

DaTAPIlC  90 

1.09 

83.0 

30.0 

78.8 

8.5 

21.70 

3.78 

1.84 

DaTAPDC  50 

1.16 

83.5 

26.8 

82.3 

8.1 

21.63 

3.58 

1.02 

PAYMASTER  145 

1.06 

84.0 

25.5 

81.5 

7.9 

21.86 

3.64 

.99 

DaTAPINE  41 

1.14 

83.5 

27.5 

82.3 

8.1 

19.03 

3.81 

.83 

DaTAPINE  62 

1.19 

84.0 

29.8 

88.3 

8.4 

20.37 

3.71 

.99 

STONEVILLE  825 

1.14 

83.0 

27.8 

83.5 

8.8 

19.75 

3.73 

.97 

STONEVILLE  586 

1.15 

82.5 

27.8 

81.0 

8.4 

29.22 

3.62 

.90 

STONEViaE  213 

1.10 

83.8 

25.5 

78.3 

8.7 

19.34 

3.71 

.97 

ACALA  SJ  C-1 

1.12 

84.5 

29.5 

78.3 

8.1 

22.48 

3.54 

.78 

SEE  REPORTING  VARIATIONS ;  PAGE  4 
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1984  EASTERN  REGIONAL  VARIEH  TEST 


AUBURN>AL 


YARN  DIGITAL  FIBR0G8APH  STELQHETER  HICRONAIRE 


VARIETY 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

• 

BOa  SIZE 
(g/ball) 

1 

LINT 

PERCENT 

• 

SEED 

INDEX 

f 

TENACin 

(wH/tex) 

1 

2.5Z  S.L. 
(inches) 

« 

5flZ  S.L. 
(inches) 

t 

T1  El  (Reading) 

(nN/tex)  (PERCENT) 

t  t  • 

6A  T  72-54 

1431 

A 

.00 

40.2 

11.8 

143 

'  1.14 

.54 

201 

6.9 

3.75 

COKER  315 

1317 

AB 

.00 

41.9 

19.7 

143 

1.17 

.55 

297 

6.1 

3.85 

COKER  298 

1313 

AB 

.00 

40.4 

19.8 

133 

1.13 

.53 

187 

6.2 

3.90 

DaTAPI«  90 

1245 

AB 

.90 

40.3 

9.8 

145 

1.16 

.55 

213 

6.9 

3.99 

NCNAIR  229 

1217 

AB 

.09 

48.1 

19.1 

139 

1.13 

.50 

196 

6.5 

3.55 

COKER  3131 

1172 

AB 

.98 

42.1 

10.8 

127 

1.14 

.53 

184 

7.4 

3.70 

PD  4548 

1166 

AB 

.98 

48.9 

10.8 

9 

.09 

.00 

0 

.0 

.00 

HCNAIR  235 

1134 

B 

.00 

48.4 

18.4 

139 

1.11 

.51 

194 

6.2 

3.73 

DaTAPIlC  50 

1133 

B 

.80 

38.4 

18.5 

128 

1.15 

.55 

181 

7.6 

4.18 

PAYHASTER  145 

1130 

B 

.90 

38.8 

10.8 

127 

1.06 

.51 

194 

6.6 

3.60 

DaTAPINE  41 

1112 

B 

.98 

44.4 

9.8 

144 

1.15 

.52 

199 

6.8 

3.90 

STOieiLLE  213 

1108 

B 

.08 

42.2 

19.4 

121 

1.09 

.53 

180 

7.2 

4.15 

STONEVILLE  506 

1096 

B 

.98 

39.7 

18.6 

131 

1.14 

.53 

195 

7.7 

3.95 

ACAU  SJ  C-1 

1069 

B 

.98 

48.6 

11.6 

158 

1.15 

.54 

238 

6.3 

3.85 

DaTAPINE  62 

1063 

B 

.90 

39.8 

11.5 

135 

1.16 

.54 

192 

7.3 

4.10 

STONEVILLE  825 

1052 

B 

.90 

42.8 

18.4 

129 

1.19 

.51 

181 

6.2 

4.40 

1984  EASTERN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 


AUBURN>AL 


miny  HIGH-VOLUNE  INSTRUIOT  COLORIHETER  Seed  Data 


• 

UHH 

(inches) 

UNIFORHITY 

(PERCENT) 

TENACITY 

(q/tex) 

Rd 

HUNTER 
b  value 

OIL 

(percent) 

NITROGEN 

(percent) 

FREE 

GQSS'fPQL 

(percent) 

Seed 

Grade 

GA  T  72-56 

1.21 

83.5 

27.9 

71.9 

7.5 

17.91 

3.73 

.57 

4.0 

COKER  315 

1.22 

83.0 

27.5 

78.3 

7.9 

19.36 

3.75 

.56 

4.5 

COKER  298 

1.15 

83.5 

24.5 

69.3 

7.4 

19.67 

3.63 

.68 

4.0 

DaTAPINE  90 

1.21 

83.0 

28.5 

71.8 

7.7 

28.16 

3.58 

.64 

5.9 

HCNAIR  229 

1.16 

83.0 

25.8 

67.3 

7.0 

19.75 

3.78 

.58 

5.8 

COKER  3131 

1.17 

83.0 

25.9 

68.0 

8.2 

19.45 

3.81 

.51 

5.0 

PD  4548 

.88 

.0 

.8 

.0 

.0 

.98 

.98 

.08 

.0 

HCNAIR  235 

1.17 

82.5 

24.5 

73.0 

7.6 

19.47 

3.75 

.42 

5.0 

DaTAPINE  50 

1.21 

83.5 

22.5 

78.5 

7.7 

19.62 

3.46 

.64 

4.0 

PAYI««TER  145 

1.07 

83.9 

24.0 

78.5 

7.2 

19.54 

3.81 

.55 

4.5 

DaTAPINE  41 

1.28 

82.5 

26.5 

74.8 

8.4 

19.74 

3.64 

.66 

5.8 

STOJeiLLE  213 

1.13 

82.9 

24.5 

78.9 

8.3 

17.84 

3.56 

.65 

3.5 

STONEVILLE  596 

1.16 

81.5 

27.8 

69.5 

7.8 

17.98 

3.54 

.49 

4.0 

ACALA  SJ  C-1 

1.19 

84.9 

29.9 

68.8 

7.4 

21.26 

3.76 

.48 

4.9 

DaTAPINE  62 

1.22 

83.9 

26.0 

78.3 

7.1 

19.25 

3.59 

.53 

4.0 

STONEVILLE  825 

1.16 

82.5 

24.0 

71.8 

8.2 

17.78 

3.54 

.59 

4.0 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 
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1984  EASTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 


BELLE  HINA,AL 


VARIETY 

LINT  YiaD 
(Ib/acre) 

1 

BOLL  SIZE 
(q/boll) 

t 

LINT 

PERCENT 

• 

SEED 

INDEX 

• 

YARN 

TENACITY 

(nN/tex) 

• 

DIGITAL  FIBROGRAPH 
2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 
(inches)  (inches) 

t  ■ 

STaOHETER  HICR 
T1  El  (Rea 
(nN/tex)  (PERCENT) 

•  • 

DaTAPINE  9« 

1154 

A 

5.36 

42.8 

11.2 

156 

1.14 

.54 

216 

6.9 

4 

STONEVILLE  5116 

1123 

A 

4.75 

40.4 

10.1 

134 

1.16 

.55 

190 

7.9 

3 

DaTAPINE  59 

1121 

A 

5.39 

40.5 

10.9 

128 

1.17 

.57 

180 

8.6 

4 

COKER  208 

1097 

AB 

6.30 

41.9 

11.3 

136 

1.16 

.58 

192 

6.5 

4 

GA  T  72-56 

1090 

ABC 

5.37 

41.5 

10.3 

147 

1.14 

.55 

202 

6.6 

4 

PD  4548 

1079 

ABC 

6.34 

40.4 

11.8 

0 

.00 

,00 

0 

.0 

STONEVILLE  213 

1071 

ABC 

5.28 

41.0 

10.9 

131 

1.15 

.56 

177 

8.4 

4 

COKER  3131 

1059 

ABC 

5.25 

43.6 

10.8 

134 

1.14 

.55 

191 

8.0 

3 

COKER  315 

1049 

ABC 

5.43 

45.9 

9.7 

147 

1.21 

.58 

195 

6.4 

3 

DaTAPIffi  62 

1038 

ABC 

6.08 

41.3 

11.3 

135 

1.16 

.56 

193 

7.2 

4 

NCNAIR  220 

1025 

ABC 

5.46 

41.4 

10.5 

148 

1.16 

.56 

195 

7.1 

3 

STONEViaE  825 

1016 

ABC 

4.39 

41.4 

10.6 

136 

1.13 

.54 

188 

6.5 

4 

HCNAIR  235 

994 

ABC 

5.65 

39.0 

10.7 

146 

1.16 

.56 

207 

6.5 

4 

PAYMASTER  145 

915 

ABC 

5.16 

39.0 

10.9 

140 

1.08 

.54 

193 

7.8 

3 

DaTAPINE  41 

825 

BC 

4.89 

43.0 

9.5 

145 

1.16 

.55 

203 

7.2 

3 

ACALA  SJ  C-1 

803 

C 

5.98 

40.8 

11.3 

161 

1.14 

.56 

232 

6.0 

4 

1984  EASTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 

BELLE  MIHA,AL 

VARIETY 

HIGH-VOLUME  INSTRUMENT 

COLORIMETER 

Seed  Data 

UHH 

UNIFORMITY 

TENACin 

Rd 

HUNTER ^S 

OIL 

NITROGEN 

FREE 

See 

(inches) 

(PERCaiT) 

(g/tex) 

b  value 

(percent) 

(percent) 

GOSSYPOL 

(percent) 

Gra 

DaTAPINE  90 

1.19 

84.0 

30.0 

76.5 

8.9 

21.84 

3.49 

.93 

STONEVILLE  516 

1.22 

85.0 

25.0 

77.8 

8.3 

20.75 

3.33 

.91 

DaTAPINE  50 

1.19 

83.5 

23.5 

80.3 

9.2 

22.25 

3.27 

.94 

COKER  218 

1.18 

84.5 

26.0 

79.0 

8.9 

22.84 

3.29 

.88 

GA  T  72-56 

1.20 

83.0 

26.5 

78.5 

8.9 

20.69 

3.37 

.81 

PD  4548 

.00 

.0 

.0 

.0 

.0 

.00 

.00 

.00 

STONEViaE  213 

1.20 

85.5 

23.9 

78.0 

8.9 

20.00 

3.35 

.95 

COKER  3131 

1.18 

83.5 

24.5 

76.8 

9.0 

22.25 

3.50 

.93 

COKER  315 

1.28 

84.9 

27.0 

77.3 

9.2 

21.67 

3.51 

.92 

DaTAPDC  62 

1.22 

84.5 

25.5 

77.8 

9.9 

21.42 

3.26 

.98 

HCNAIR  220 

1.18 

84.5 

25.8 

76.0 

8.6 

22.34 

3.29 

.83 

STONEVILLE  825 

1.16 

82.5 

23.5 

77.8 

8.7 

19.73 

3.42 

.96 

HCNAIR  235 

1.21 

83.5 

25.5 

76.5 

8.5 

22.38 

3.36 

.86 

PAYMASTER  145 

1.09 

83.5 

24.5 

80.5 

8.2 

22.75 

3.45 

.92 

DaTAPINE  41 

1.21 

84.0 

24.5 

78.5 

9.0 

19.81 

3.41 

.88 

ACALA  SJ  C-1 

1.16 

85.0 

26.5 

78.3 

9.3 

22.72 

3.58 

.62 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 
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1984  EASTERN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 


JACKSON  ,TN 


VARIEH 

LINT  YiaO 
(Ib/acre) 

t 

BOLL  SIZE 
(g/boll) 

• 

LINT 

PERCENT 

t 

SEED 

INDEX 

t 

YARN 

TENACITY 

(ftN/tex) 

• 

DIGITAL  FIBRQGRAPH 
2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 
(inches)  (inches) 

«  • 

STELOMETLR  HIC80NAIRE 
T1  El  (Reading) 
(rtN/tex)  (PERCENT) 

1  *  • 

DELTAPIHE  90 

1092  i 

A 

5.94 

'37.0 

10.7 

167 

1.19 

.57 

240 

6.9 

3.95 

ST(»€VILLE  825 

1062 

AB 

6.46 

37.1 

11.9 

150 

1.21 

.60 

197 

5.8 

4.30 

HCNAIR  235 

1819 

ABC 

6.46 

36.1 

11.4 

159 

1.19 

.58 

210 

6.3 

3.65 

COKER  3131 

999  1 

ABC 

6.98 

37.5 

12.4 

143 

1.18 

.57 

193 

7.5 

3.75 

HCNAIR  220 

995  1 

ABC 

6.09 

36.1 

11.4 

161 

1.18 

.58 

198 

6.1 

3.75 

OaTAPM  50 

992  1 

ABC 

5.44 

35.7 

11.2 

148 

1.18 

.55 

203 

8.0 

3.95 

6A  T  72-56 

982 

BC 

6.20 

36.5 

11.8 

150 

1.19 

.57 

206 

6.6 

4.15 

STOiCViaE  506 

981 

BC 

5.75 

35.0 

11.3 

146 

1.20 

.57 

296 

6.3 

3.70 

COKER  315 

966 

BC 

6.13 

38.4 

11.4 

166 

1.23 

.61 

229 

6.6 

3.65 

STONEVILLE  213 

961 

BC 

5.83 

37.8 

11.4 

144 

1.20 

.58 

195 

6.8 

4.30 

DaTAPINE  41 

957 

BC 

6.12 

38.1 

10.8 

161 

1.21 

.60 

218 

6.2 

3.80 

DaTAPIlC  62 

953 

C 

5.94 

36.4 

11.8 

162 

1.24 

.60 

216 

6.7 

4.00 

PAYHASTER  145 

935 

c 

6.50 

36.6 

11.6 

143 

1.09 

.56 

211 

6.6 

4.35 

COKER  208 

840 

D 

6.83 

36.7 

12.3 

150 

1.18 

.60 

207 

5.5 

4.05 

?D  4548 

809 

0 

5.55 

37.6 

11.9 

0 

.00 

.80 

0 

.0 

.00 

ACALA  SJ  C-1 

783 

9 

6.37 

37.0 

11.8 

182 

1,20 

.63 

241 

6.7 

3.75 

1984  EASTERN  REGIONAL  COTTON  VARIEH  TEST 

JACKSON, TN 

VARIETY 

HIGH-VaUHE  INSTRUMENT 
m  UNIF(»HITY  TENACITY 

(inches)  (PERCENT)  (g/tex) 

COLORIMETER 

Rd  HUNTER'S 

b  valve 

OIL 

(percent) 

Seed  Data 

NITROGEN  FREE 
(percent)  GOSSYPOL 
(percent) 

Seed 

Grade 

DaTAPINE  90 

1.22 

84.0 

34.5 

78.3 

STONEVILLE  825 

1.24 

^.0 

28.5 

80.9 

HCNAIR  235 

1.24 

84.5 

28.5 

78.3 

COKER  3131 

1.20 

84.5 

28.5 

78.3 

HCNAIR  220 

1.22 

84.5 

39.5 

78.3 

DaTAPIlC  50 

1.22 

82.5 

26.5 

79.0 

GA  T  72-56 

1.23 

84.0 

29.5 

79.0 

STONEVILLE  506 

1.26 

84.0 

29.5 

78.3 

COKER  315 

1.29 

34.5 

32.0 

30.0 

STOOILLE  213 

1.23 

85.0 

27.5 

79.0 

DaTAPINE  41 

1.25 

86.0 

30.0 

79.3 

DaTAPINE  62 

1.31 

86.1 

29.5 

79.8 

PAYHASTER  145 

1.09 

84.0 

27.0 

78.0 

COKER  208 

1.20 

84.9 

29.5 

78.8 

PD  4548 

.00 

.0 

.0 

.0 

ACALA  SJ  C-1 

1.23 

85.5 

33.5 

77.5 

8.7 

21.18 

3.89 

.89 

5.0 

8.9 

18.79 

3.92 

.65 

5.0 

8.9 

20.43 

3.96 

.85 

5.0 

9.3 

19.88 

4.01 

.90 

5.3 

8.8 

19.93 

3.98 

.89 

5.0 

8.7 

19.65 

3.84 

.81 

5.9 

8.6 

19.64 

4.04 

.81 

5.0 

9.0 

18.60 

3.35 

.65 

4.5 

9.9 

29.39 

4.14 

.73 

5.0 

9.2 

19.63 

3.98 

.76 

4.0 

9.1 

19.27 

3.96 

.71 

5.0 

8.6 

19.54 

3.63 

.79 

4.0 

8.3 

21.22 

4.17 

.66 

5.0 

8.7 

20.68 

4.04 

.77 

5.0 

.0 

.00 

.00 

.09 

.0 

8.6 

21.07 

4.19 

.81 

4.5 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 
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t984  EASTERN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 


ROCKY  HOUMT,NC 

YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH  STELOHETER  MICJI 


VARIETY 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

t 

BOa  SIZE 
(g/ball) 

• 

LINT 

PERCENT 

t 

SEED 

INDEX 

t 

TENACITY 

(HN/lex) 

• 

2.5Z  S.L. 
(inches) 

• 

50Z  S.L. 
(inches) 

• 

T1  El  (Rea* 

(nN/tex)  (PERCENT) 

•  1 

DaTAPIHE  41 

1054  A 

5.91 

42.7 

9.3 

"  8 

.80 

.00 

D 

.0 

DaTAPIHE  50 

979  AB 

5.91 

36.6 

10.3 

0 

.00 

.00 

.0 

COKER  315 

970  ABC 

6.84 

41.8 

9.2 

0 

.00 

.00 

fl 

.0 

HCNAIR  220 

938  BCD 

6.19 

38.1 

9.8 

0 

.00 

.00 

fl 

.0 

GA  T  72-56 

931  BCDE 

6.04 

38.5 

10.1 

0 

.00 

.09 

0 

.0 

NCNAIR  235 

921  BCDE 

5.81 

38.5 

9.6 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

COKER  208 

917  BCDE 

6.70 

39.0 

10.3 

0 

.00 

.00 

fl 

.0 

STONEVILLE  596 

906  BCDEF 

5.85 

37.5 

10.2 

0 

.90 

.00 

fl 

.0 

DaTAPIHE  90 

886  BCDa 

5.69 

38.6 

9.3 

0 

.00 

.00 

fl 

.0 

STOJeiLLE  825 

883  BCDEF 

5.71 

37.5 

10.3 

9 

.00 

.00 

fl 

.0 

PAYMASTER  145 

882  BCDEF 

6.10 

36.8 

10.2 

0 

.00 

.08 

fl 

.0 

COKER  3131 

866  cm 

6.00 

40.4 

9.9 

0 

.00 

.00 

fl 

.0 

PD  4548 

847  DEF 

5.48 

41.4 

19.8 

0 

.00 

.00 

fl 

.0 

STONEViaE  213 

828  EF 

5.73 

37.2 

10.2 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

DaTAPIHE  62 

804  F 

6.09 

38.0 

10.7 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

ACALA  SJ  C-1 

365  6 

6.30 

38.2 

10.2 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

ROCKY  HGUNT,NC 

1984  EASTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 

VARIETY 

HIGH-VOLUME  INSTRUMENT 

UHM  UNIFORMITY  TENACIH 

(inches)  (PERCENT)  (q/tex) 

COLORIMETER 

Rd  HUNTER'S 

b  5al»e 

OIL 

(percent) 

Seed  Data 

NITROGEN  FRK 
(percent)  GOSSYPOL 
(percent) 

See* 

Gra( 

DaTAPDC  41 

.08 

.0 

.0 

.0 

.0 

.09 

.08 

.88 

DaTAPIHE  50 

.08 

.0 

.0 

.0 

.0 

.98 

.00 

.00 

COKER  315 

.80 

.8 

.0 

.0 

.0 

.00 

.08 

.08 

MCNAIR  220 

.80 

.8 

.0 

.0 

.0 

.80 

.00 

.00 

GA  T  72-56 

.98 

.0 

.0 

.0 

.0 

.00 

.09 

.90 

MCNAIR  235 

.90 

.0 

.0 

.0 

.8 

.08 

.90 

.00 

COKER  208 

.00 

.0 

.0 

.8 

.0 

.00 

.30 

.08 

STONEVILLE  596 

.00 

.9 

.0 

.0 

.0 

.90 

,00 

.90 

DaTAPIHE  90 

.08 

.0 

.0 

.0 

.0 

.08 

.89 

.80 

STONEVILLE  825 

.00 

.8 

.0 

.0 

.8 

.00 

.90 

.00 

PAYMASTER  145 

.30 

.0 

.0 

.0 

.9 

.00 

.00 

.00 

COKER  3131 

.00 

.8 

.0 

.0 

.0 

.90 

.00 

.08 

PD  4548 

.90 

1 51 

.8 

.8 

.8 

.80 

.00 

.08 

STONEVILLE  213 

.09 

.0 

.0 

.9 

.0 

.00 

.00 

.80 

DaT«»INE  62 

.00 

.0 

.0 

.8 

.0 

.00 

.00 

.80 

ACALA  SJ  C-1 

.80 

.8 

.0 

.8 

.0 

.80 

.90 

.80 

SEE  REPORTING  VARIATIONS;  PAGE  4 
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1984  EASTERN  REGIONAL  COnOH  VARIETY  TEST 


NILAN^TN 


YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH  STELOHETER  HICRONAIRE 


VARIEH 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

t 

BOL  SIZE 
(q/boll) 

t 

LINT 

PERCENT 

• 

SEED 

INDEX 

• 

TENACin 

(nN/tex) 

t 

2.5Z  S.L. 
(inches) 

9 

50Z  S.L. 
(inches) 

f 

Tl 

(ftN/tex) 

1 

El 

(PERCENT) 

1 

(Reading) 

STONEVILLE  825 

1053 

A 

6.57 

40.1 

12.2 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

.80 

HCNAIR  220 

1037 

A 

6.54 

38.3 

11.3 

0 

.08 

.00 

0 

.0 

.80 

GA  T  72-56 

1011 

AB 

7.04 

42.3 

11.8 

8 

.80 

.00 

0 

.0 

.00 

COKER  315 

1010 

AB 

6.31 

42.5 

10.9 

0 

.00 

.00 

3 

.0 

.00 

COKER  3131 

1003 

AB 

7.47 

42.3 

11.8 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

.00 

STONEVILLE  213 

992 

AB 

6.42 

39.4 

12.3 

0 

.30 

.08 

0 

.8 

.00 

lOAIR  235 

990 

AB 

6.76 

39.9 

11.3 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

.00 

STONEVILLE  506 

989 

AB 

7.15 

38.7 

12.5 

0 

.80 

.88 

0 

.0 

•  .00 

DaTAPIHE  50 

976 

AB 

6.35 

38.8 

11.3 

0 

.08 

.00 

0 

.0 

.00 

DaTAPIHE  41 

974 

AB 

6.48 

41.4 

10.3 

0 

.08 

.00 

0 

.0 

.00 

DaTAPINE  62 

973 

AB 

7.21 

38.9 

13.3 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

.00 

DaTAPINE  90 

961 

AB 

5.81 

40.1 

11.3 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

.00 

COKER  208 

921 

BC 

7.04 

39.9 

12.1 

0 

.03 

.08 

0 

.0 

.00 

PAYMASTER  145 

907 

BC 

7.25 

38.7 

11.7 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

.00 

PD  4548 

861 

C 

5.87 

41.4 

11.5 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

.00 

ACALA  SJ  C-1 

707 

D 

6.80 

41.0 

12.0 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

.00 

MILAN, TN 

1984  EASTERN  REGIONAL  COHOM  VARIETY  TEST 

’MRIETY 

HIGH-VOLUME  INSTRUMENT 

UHM  UNIFORMITY  TENACIH 

(inches)  (PERCENT)  (g/tex) 

COLORIMETER 

Rd  HUNTER'S 

b  value 

OIL 

(percent) 

Seed  Data 

NITROGEN  FREE 
(percent)  GOSSYPOL 
(percent) 

Seed 

Grade 

STONEVILLE  825 

.00 

.0 

.0 

.0 

.0 

.00 

.08 

.00 

.8 

HCNAIR  220 

.80 

.0 

.8 

.0 

.0 

.00 

.00 

.80 

.0 

GA  T  72-56 

.00 

.0 

.9 

.0 

.9 

.00 

.00 

.00 

.0 

CCKER  315 

.03 

.8 

.0 

.0 

.0 

.80 

.00 

.00 

.0 

COKER  3131 

.00 

.8 

.0 

.8 

.0 

.00 

.00 

.00 

.3 

STONEViaE  213 

.00 

.0 

.0 

.8 

.0 

.00 

.80 

.80 

.0 

HCNAIR  235 

.00 

.0 

.0 

.0 

.3 

.30 

.00 

.09 

.0 

STONEVILLE  586 

.00 

.0 

.0 

.0 

.9 

.30 

.08 

.30 

.0 

DaTAPINE  50 

.00 

.0 

.3 

.0 

.0 

.00 

.09 

.00 

.0 

DaTAPI)€  41 

.08 

.8 

.9 

.8 

.0 

.00 

.00 

.80 

.0 

DaTAPINE  62 

.80 

.8 

.8 

.0 

.0 

.08 

.00 

.09 

.0 

DaTAPINE  93 

.03 

.0 

.0 

.0 

.0 

.80 

.00 

.08 

.0 

COKER  218 

JO 

.0 

.0 

.0 

.0 

.00 

.00 

.80 

.8 

PAYMASTER  145 

.30 

.8 

.8 

.0 

.0 

.00 

.00 

.80 

.9 

PD  4548 

.00 

.0 

.0 

.8 

.9 

.00 

.08 

.00 

.8 

ACALA  SJ  C-1 

.08 

.0 

.9 

.0 

.0 

.00 

.00 

.00 

.0 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 
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1984  EASTOH  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 


AMES  PLANTN,TN 


VARIETY 

LINT  YIELD 

BOa  SIZE 

LINT 

SED 

YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH 

TENACITY  2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 

3TELQMETER  HlCilC 
T1  El  (Reid 

(Ib/acre) 

• 

(q/boll) 

• 

PERCENT 

t 

INDEX 

« 

(ttN/tex)  (inches)  (inches) 

1  t  • 

(wN/tex)  (PERCENT) 

1  • 

DaiAPINE  50 

953 

A 

6.42 

39.1 

13.8 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

NCNAIR  220 

947 

A6 

6.05 

40.7 

11.5 

0 

.00 

.08 

0 

.0 

PAYMASTER  145 

923 

AB 

5.83 

40.9 

12.6 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

ST(MVILLE  506 

921 

AB 

6.85 

40.4 

12.3 

0 

.90 

.00 

0 

.0 

6A  T  72-56 

912 

AB 

6.25 

40.9 

13.0 

8 

.00 

.00 

0 

.0 

MCNAIR  235 

895 

ABC 

6.17 

41.3 

12.8 

0 

.00 

.08 

0 

.0 

DaTAPINE  90 

893 

ABC 

5.58 

41.0 

11.3 

0 

.08 

.90 

0 

.0 

COKER  208 

872 

ABCD 

6.59 

42.0 

12.8 

0 

.00 

-.00 

0 

.0 

DaTAPINE  41 

869 

ABCD 

6.54 

42.0 

12.9 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

STONEVILLE  825 

868 

ABCD 

6.61 

40.5 

13.0 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

COKER  3131 

852 

ABCD 

6.00 

42.9 

12.5 

9 

.09 

.00 

0 

.8 

COKER  315 

842 

BCD 

6.57 

43.8 

12.3 

0 

.98 

.09 

0 

.0 

DaTAPINE  62 

840 

BCD 

6.94 

40.1 

13.9 

0 

.00 

.08 

0 

.0 

STONEVILLE  213 

792 

CD 

6.74 

40.1 

12.4 

0 

.00 

.90 

0 

.0 

ACALA  SJ  C-1 

777 

D 

6.98 

39.6 

13.7 

0 

.90 

.80 

0 

.0 

PD  4548 

650 

E 

5.68 

37.7 

13.1 

0 

.90 

.09 

0 

.0 

1984  EASTERN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 

A«S  PLANTN,TN 

VARIETY 

HIGH-VOLUME  INSTRUMENT 

COLORIMETER 

Seed  Data 

UHM 

UNIFORMITY 

TENACITY 

Rd 

HUNTER'S 

OIL 

NITROGEN 

FRK 

Seed 

(inches) 

(PERCENT) 

(q/tex) 

b  value 

(percent) 

(percent) 

GOSSYPOL 

(percent) 

Grad 

DaTAPINE  58 

.90 

.0 

.0 

.0 

.0 

.98 

.90 

.88 

MCNAIR  220 

.80 

.0 

.0 

.8 

.9 

.90 

.90 

.00 

PAYMASTER  145 

.90 

.0 

.8 

.0 

.0 

.00 

.00 

.00 

STONEVILLE  596 

.89 

.1 

.0 

.0 

.0 

.00 

.98 

.98 

GA  T  72-56 

.00 

.0 

.0 

.9 

.0 

.00 

.98 

.80 

MCNAIR  235 

.99 

.8 

.9 

.0 

.0 

.08 

.00 

.09 

DaTAPINE  90 

.08 

.8 

.0 

.0 

.9 

.90 

.00 

.80 

COKER  298 

.88 

.9 

.8 

.9 

.0 

.80 

.00 

.90 

DaTAPINE  41 

.00 

.8 

.0 

.0 

.9 

.00 

.90 

.09 

STONEVILLE  825 

.00 

.8 

.0 

.0 

.0 

.80 

.00 

.00 

C(D(ER  3131 

.00 

.8 

.0 

.8 

.0 

.00 

.00 

.80 

COKER  315 

.08 

.0 

.8 

.9 

.8 

.00 

.00 

.98 

DaTAPINE  62 

.10 

.9 

.0 

.8 

.8 

.80 

.08 

.90 

STONEViaE  213 

.00 

.0 

.0 

.3 

.0 

.00 

.90 

.00 

ACALA  SJ  C-1 

.80 

.9 

.0 

.9 

.0 

.00 

.00 

.00 

PD  4548 

.90 

.0 

.9 

.0 

.0 

.00 

.90 

.00 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 
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1984  DaiA  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUNNARY 


VARIETIES  CQNBINING  LOCATIONS 


VARIETY 

LINT  YIELD 
<lb/acre) 

• 

B(U  SIZE 
(g/boll) 

« 

LINT 

PERCENT 

1 

SEED 

INDEX 

« 

YARN 

TENACITY 

(nN/tex) 

• 

DIGITAL  FIBROGRAPH 
2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 
(inches)  (inches) 

t  1 

3TE10HETER  MICRONAIRE 
T1  El  (Reading) 
(«N/t8x)  (PERCENT) 

•  1  • 

NCNAIR  235 

1195  A 

5.84 

39.8 

18.6 

141 

1.12 

.55 

192 

5.8 

4.36 

DaTAfINE  41 

1172  A 

5.78 

41.8 

9.7 

137 

1.16 

.56 

186 

6.2 

4.39 

STONEVILLE  SBS 

1131  AB 

6.23 

37.5 

11.6 

132 

1.14 

.53 

177 

6.4 

4.49 

STONEVILLE  82SN  1122  AB 

5.94 

38.7 

11.2 

134 

1.14 

.54 

186 

5.7 

4.77 

COKER  3131 

1120  AB 

6.37 

39.9 

11.3 

132 

1.16 

.55 

180 

6.6 

4.27 

DES  422 

1118  AB 

5.66 

39.2 

10.7 

133 

1.16 

.54 

183 

6.4 

4.35 

OaTAFINE  98 

1116  AB 

5.62 

39.5 

18.1 

142 

1.16 

.56 

194 

6.1 

4.59 

STONEVILLE  213 

1879  AB 

5.92 

38.6 

10.7 

132 

1.13 

.54 

188 

6.5 

4.47 

PAYNASTER  145 

1882  B 

5.92 

36.9 

11.3 

132 

1.99 

.54 

185 

6.0 

4.29 

ACALA  SJ  C-1 

713  C 

6.62 

38.5 

11.7 

156 

1.14 

.56 

214 

5.9- 

4.26 

1984  DELTA  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 

REGIONAL  SUNNARY 

VARIETIES  CONBINING  LOCATIONS 

VARIETY 

HIGH-V(N.UNE  IHSTRUICNT 

UHN  UNIFORNin  TENACITY 

(inches)  (PERCENT)  (g/tex) 

COLOR  DETER 

Rd  HUNTER'S 

b  vahe 

OIL 

(percent) 

Seed  Data 

NITROGEN  FREE 
(percent)  GOSSYPOL 
(percent) 

Seed 

Grade 

NCNAIR  235 

1.16 

83.9 

25.5 

73.6 

8.2 

23.46 

3.43 

.91 

5.9 

DaTAPIl€  41 

1.22 

84.0 

25.4 

74.4 

8.7 

21.18 

3.51 

.97 

4.8 

STONEVILLE  596 

1.20 

33.3 

25.8 

75.1 

8.6 

21.38 

3.48 

.92 

4.3 

STOJEVILLE  825N 

1.29 

83.9 

26.4 

75.4 

8.9 

21.89 

3.46 

1.92 

4.3 

COKER  3131 

1.28 

83.3 

25.9 

74.1 

8.8 

22.23 

3.50 

.90 

4.5 

DES  422 

1.22 

83.5 

24.5 

74.1 

8.3 

22.31 

3.44 

1.03 

4.7 

DaT(«»INE  90 

1.20 

83.9 

26.9 

74.9 

8.4 

22.32 

3.42 

1.03 

4.3 

STONEVILLE  213 

1.19 

83.6 

23.9 

75.4 

9.7 

21.42 

3.37 

1.13 

4.9 

PAYNASTER  145 

1.13 

83.4 

24.5 

74.5 

8.3 

22.39 

3.60 

.87 

4.7 

ACALA  SJ  C-1 

1.28 

85.1 

28.3 

73.8 

8.6 

23.47 

3.56 

.65 

4.8 

35 


1984  DaiA  REGIONAL  COHOH  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUHHARY 


BOLL  SIZE,  GRA«  PER  BaL  ' 

LINT  PCT 

SEED  INDEX 

ACALA  5J  C-1 

6.62  A 

DELTAPINE  41 

41.8  A 

ACALA  SJ  C-1 

11.7 

A 

COCER  3131 

6.37  AB 

COKER  3131 

39.9 

B 

STONEVILLE  506 

11.6 

AB 

STONEVILLE  596 

6.23  ABC 

MCNAIR  235 

39.8 

BC 

PAYMASTER  145 

11.3 

AB 

STW€VILLE  825H 

5.94  BC 

DaTAPINE  99 

39.5 

BC 

COKER  3131 

11.3 

AB 

STONEVILLE  213 

5.92  BC 

DES  422 

39.2 

BC 

STONEVILLE  825N 

11.2 

B 

PAYMASTER  145 

5.92  BC 

STOOILLE  825H 

38.7 

BCD 

STONEVILLE  213 

10.7 

C 

MCNAIR  235 

5.84  BC 

STONEVILLE  213 

38.6 

BCD 

DES  422 

10.7 

C 

DaTAPM  41 

5.77  BC 

ACALA  SJ  C-1 

38.5 

CD 

MCNAIR  235 

11.6 

C 

DES  422 

5.66  C 

STONEVILLE  506 

37.5 

DE 

DaTAPINE  90 

10.1 

D 

DaTAPINE  99 

5.62  C 

PAYMASTER  145 

36.8 

E 

DaTAPINE  41 

9.7 

D 

YARN  TENACITY 

FIBR0GRAPH-2.5Z  S.L. 

FIBR0GRAPH-5fl2  S.L. 

ACALA  SJ  C-1 

156 

A 

DaTAPINE  41 

1.16 

A 

.  DELTAPINE  41 

9.56  A 

DaiAPIfC  90 

142 

B 

DaTAPINE  90 

1.16 

A 

DaTAPINE  90 

0.56  A 

lOAIR  235 

141 

BC 

COKER  3131 

1.15 

AB 

ACALA  SJ  C-1 

0.56  A 

DaTAPIl€  41 

137 

BC 

DES  422 

1.15 

AB 

MCNAIR  235 

0.55  A 

STONEVILLE  825N 

134 

BC 

STONEViaE  825N 

1.14 

AB 

COKER  3131 

0.55  A 

DES  422 

133 

BC 

STOieillE  506 

1.14 

AB 

STONEVILLE  213 

0.54  A 

STOieiLLE  213 

132 

C 

ACALA  SJ  C-1 

1.14 

AB 

STONEVILLE  825N 

0.54  A 

STONEVILLE  506 

132 

C 

STONEVILLE  213 

1.13 

AB 

PAYMASTER  145 

0.54  A 

PAYMASTER  145 

132 

C 

MCNAIR  235 

1.12 

B 

DES  422 

0.54  A 

COKER  3131 

132 

C 

PAYMASTER  145 

1.09 

C 

STOJOILLE  506 

0.53  A 

STaOMETER  - 

T1 

STaOMETER  - 

El 

MICRQNAIRE 

ACALA  SJ  C-t 

214  A 

COKER  3131 

6.6  A 

STONEVILLE  825N 

4.77  A 

DaTAPINE  90 

194 

B 

STONEVILLE  213 

6.5  AB 

DaTAPINE  90 

4.59  AB 

lOAIR  235 

192 

BC 

STOf€VILLE  506 

6.4  ABC 

STONEVILLE  506 

4.49 

BC 

STONEVILLE  825N 

186 

BC 

DES  422 

6.4  ABC 

STONEViaE  213 

4.47 

BC 

DaTAPINE  41 

186 

K 

DaTAPINE  41 

6.2  ABCD 

DaTAPI)€  41 

4.39 

BC 

PAYMASTER  145 

185 

BC 

DaTAPINE  90 

6.1  ABCD 

MCNAIR  235 

4.36 

BC 

DES  422 

183 

BC 

PAYIWSTER  145 

6.0  ABCD 

DES  422 

4.35 

BC 

STONEVILLE  213 

180 

BC 

ACAU  SJ  C-1 

5.9  BCD 

PAYMASTER  145 

4.29 

C 

COKER  3131 

180 

BC 

MCNAIR  235 

5.8  CD 

COKER  3131 

4.27 

c 

STONEVILLE  506 

177 

C 

STIWEVILLE  825N 

5.7  D 

ACALA  SJ  C-1 

4.26 

C 

36 


1984  DaiA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUNNARY 


UHN  (DOES) 

UNIFORNITY  (PERCENT) 

TENACIH  (G/TEX) 

DaTtfINE  41 

1.22  A 

ACALA  SJ  C-1 

85.1 

A 

ACALA  SJ  C-1 

28.2 

A 

DES  422 

1.22  A 

DaTAPINE  41 

84.8 

B 

DaTAPINE  90 

26.9 

AB 

STONEVILLE  825N 

1.28  A6 

NCNAIR  235 

83.9 

B 

STONEVILLE  825N 

26.4 

ABC 

STONEVILLE  586 

1.28  AB 

STONEVILLE  825N 

83.9 

B 

STONEVILLE  506 

25.7 

BCD 

DaTAPINE  98 

1.28  AB 

DaTAPINE  98 

83.9 

B 

NCNAIR  235 

25.5 

BCD 

ACALA  SJ  C’l 

1.28  AB 

STOieiLLE  213 

83.6 

6 

DaTAPINE  41 

25.4 

BCD 

COKER  3131 

1.19  AB 

DES  422 

83.5 

B 

COKER  3131 

25.3 

BCD 

STONEVILLE  213 

1.18  AB 

PAYNASTER  145 

83.4 

B 

PAYNASTER  145 

24.5 

CD 

NCNAIR  235 

1.16  BC 

STONEVILLE  586 

83.2 

B 

DES  422 

24.5 

CD 

PAYNASTER  145 

1.13  C 

COKER  3131 

83.2 

B 

STONEVILLE  213 

23.9 

D 

CXORINETER  -RD 

COLORINETER  - 

B 

OIL  (PERCENT) 

STONEVILLE  213 

75.4  A 

STONEVILLE  825N 

8.9  A 

ACALA  SJ  C-1 

23.47  A 

STONEVILLE  825H 

75.4  A 

COKER  3131 

8.8  AB 

NCNAIR  235 

23.46  A 

STONEVILLE  586 

75.1  A 

STOfCVILLE  213 

3.7  ABC 

PAYNASTER  145 

22.39  AB 

DaTAPINE  98 

74.9  A 

DaTAPINE  41 

8.7  ABC 

DELTAPINE  98 

22.32  AB 

PAYNASTER  145 

74.5  A 

ACALA  SJ  C-1 

8.6  ABC 

DES  422 

22.31  AB 

DaTAPINE  41 

74.4  A 

STONEVILLE  506 

8.5  ABC 

COKER  3131 

22.23  AB 

COKER  3131 

74.1  A 

DaTAPINE  90 

8.4  ABC 

STONEVILLE  825N 

21.89  AB 

DES  422 

74.1  A 

DES  422 

8.3  BC 

STONEVILLE  506 

21.80  AB 

ACALA  SJ  C-1 

73.7  A 

NCNAIR  235 

8.2  C 

STONEVME  213 

21.42  B 

NCNAIR  235 

73.6  A 

PAY)ttSTER  145 

8.2  C 

DaTAPINE  41 

21.17  B 

NITROGEN  (PERCENT) 

FRK  GOSSYPQL  (PERCENT) 

SEED  GRADE 

PAYNASTER  145 

3.68  A 

STO)eiLLE  213 

1.13  A 

NCNAIR  235 

5.0  A 

ACALA  SJ  C-1 

3.56  AB 

DaTAPINE  90 

1.83  AB 

DELTAPINE  41 

4.8  A 

DaTAPDE  41 

3.51  AB 

DES  422 

1.03  AB 

PAYNASTER  145 

4.7  A 

CtKER  3131 

3.58  AB 

STONEVILLE  825N 

1.02  AB 

DES  422 

4.7  A 

STONEVILLE  586 

3.48  AB 

DaTAPINE  41 

0.97  AB 

COKER  3131 

4.5  A 

STONEVILLE  825N 

3.46  AB 

STONEVILLE  586 

8.92  B 

STONEVILU  825N 

4.3  A 

DES  422 

3.44  AB 

NCNAIR  235 

8.91  B 

STONEVILLE  506 

4.3  A 

NQIAIR  235 

3.42  AB 

COKER  3131 

9.98  B 

DaTAPINE  98 

4.3  A 

DaiAPDK  98 

3.41  AB 

PAYNASTER  145 

8.37  B 

STONEVILLE  213 

4.8  A 

STONEVILLE  213 

3.37  B 

ACALA  SJ  C-1 

8.65  C 

ACALA  SJ  C-1 

4.0  A 

37 


1984  DELTA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


LOCATIONS  COMBINING  VARIHIES 


YARN 

DIGITAL  FIBROGRAPH 

STaCMETER  ¥.im 

LOCATION 

LINT  YIELD 

BOLL  SIZE 

LINT 

SEED 

TENACITY 

2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 

T1  El  (RejdL' 

(Ib/acre) 

{q/UlD 

PERCENT 

INDEX 

(rtN/tex) 

(inches)  (inches) 

(nN/tex)  (PERCENT) 

•  It*  ••til 


ST  JOS, LA 

1667  A 

5.51 

42.8 

9.8 

139 

1.11 

.54 

187 

6.1 

STONEVILLEjMS 

1451  B 

5.90 

39.3 

11.1 

148 

1.15 

.55 

192 

6.2 

4.2i 

PORTAGEVILE,MO 

1134  C 

6.55 

39.5 

11.8 

124 

1.13 

.53 

176 

6.0 

LS 

ROHWER,AR 

689  D 

.00 

35.6 

.0 

0 

.00 

.90 

0 

.0 

.11 

CLARKDALE,AR 

544  E 

.00 

38.0 

.0 

144 

1.16 

.57 

194 

6.4 

id 

1984  DELTA  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 

LOCATIONS  COMBINING  VARIETIES 

LOCATION  HIGH-VOLUME  INSTRUMENT  COLORIMETER 

Seed  Data 

UHM  UNIFORMITY  TENACITY  Rd 

HUNTER'S 

OIL 

NITROGEN 

FREE 

Seed 

(inches)  (PERCENT)  (g/tex) 

b  value 

(percent) 

(percent) 

GOSSYPOL 

(percent) 

Grade 

ST  JOS, LA 

1.16 

84.9 

24.1 

76.6 

8.9 

22.65 

3.23 

•  1.90 

ST0NEVILL£,MS 

1.20 

84.0 

25,5 

76.5 

9.0 

20.69 

3.69 

.92 

PCRTAGEVILE,MO 

1.19 

83.2 

26.8 

67.4 

8.1 

23.41 

3.61 

.91 

ROHVER,AR 

.90 

.9 

.0 

.0 

.0 

.90 

.90 

.08 

CLARKDALE,AR 

1.21 

84.9 

26.0 

77.6 

9.1 

.90 

.90 

.90 
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1984  DaiA  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 


ST  JOS, LA 


VARIETY 

• 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

• 

BOLL  SIZE 
(g/b9ll) 

• 

LIKT 

PEICENT 

• 

SEED 

INDEX 

• 

YARN 

TENACITY 

(nN/tex) 

• 

DIGITAL  FIBROGSAPH 
2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 
(inches)  (inches) 

1  • 

SiaOHETER  MICROHAIRE 
T1  El  (Reading) 
(«H/t8x)  (PERCENT) 

III 

DaTAPINE  41 

1946  A 

5.51 

46.4 

8.8 

143 

1.13 

.54 

199 

6.0 

4.45 

OaTAPINE  98 

1876  AB 

5.42 

43.7 

9.8 

143 

1.12 

.53 

193 

6.4 

4.60 

STDNEVILLE  516 

1769 

BC 

5.35 

40.5 

18.5 

133 

1.13 

.54 

187 

6.7 

4.45 

HCNAIR  235 

1763 

BC 

5.13 

42.3 

9.3 

144 

1.10 

.54 

193 

5.6 

4.45 

DES  422 

1763 

BC 

5.25 

43.3 

9.5 

136 

1.13 

.54 

198 

6.9 

4.35 

STOHEViaE  825N  1734 

BC 

5.46 

41.8 

18.1 

134 

1.11 

.53 

183 

5.7 

4.75 

COXEX  3131 

1728 

C 

5.63 

43.8 

18.1 

138 

1.18 

.51 

171 

6.3 

4.35 

STONEVILLE  213 

1787 

C 

5.48 

43.8 

9.7 

126 

1.89 

.53 

167 

6.8 

4.80 

PAYNASTER  145 

1429 

D 

5.57 

39.9 

10.6 

141 

1.07 

.54 

178 

6.0 

4.18 

ACALA  SJ  C-1 

959 

E 

6.41 

41.3 

18.4 

159 

1.11 

.56 

213 

6.2 

4.25 

ST  JOS, LA 

1984  DaTA  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 

I 

VARIETY 

HIGH-VOLU«  INSTRUHENT 

UHH  UNIFORHITY  TENACITY 

(inches)  (PERCENT)  (g/tex) 

CaORIHETER 

Rd  HUNTER<S 

b  valie 

OIL 

(percent) 

Seed  Data 

NITROGEN  FREE 
(percent)  GOSSYPQL 
(percent) 

Seed 

Grade 

DaTAPINE  41 

1.19 

84.5 

24.1 

78.3 

7.9 

20.92 

3.23 

1.97 

5.0 

DaTAPDE  98 

1.15 

83.8 

26.9 

76.8 

7.9 

23.15 

3.22 

1.08 

5.9 

STONEVILLE  586 

1.18 

84.8 

26.8 

77.3 

7.8 

23.36 

3.12 

1.08 

4.8 

HCNAIR  235 

1.14 

84.8 

23.5 

76.0 

7.9 

23.35 

3.17 

.81 

5.0 

DES  422 

1.21 

84.5 

23.5 

74.5 

7.5 

23.07 

3.15 

1.19 

5.0 

STOieiLLE  82f3< 

1.18 

83.5 

24.5 

76.5 

7.3 

22.05 

3.29 

1,21 

5.9 

COKER  3131 

1.13 

83.5 

22.5 

74.8 

8.4 

23.43 

3.29 

.97 

5.0 

STOieiLLE  213 

1.14 

84.8 

22.5 

77.5 

8.7 

21.14 

3.18 

1.19 

4.9 

PAYHASTER  145 

1.89 

83.5 

22.0 

76.3 

7.3 

22.48 

3.58 

.81 

5.8 

ACALA  SJ  C-1 

1.15 

85.9 

26.5 

78.8 

8.4 

23.54 

3.22 

.68 

4.9 
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1984  DaTA  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 


STONEVILLE,HS 


YARN 

DIGITAL  FIBROGRAPH 

STELOliETER  HICRC 

VARIETY 

LINT  YIELD 

BOLL  SIZE 

LINT 

SED 

TENACITY 

2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 

T1  El  (Rej< 

(Ib/icre) 

(g/boll) 

PERCENT 

INDEX 

(«N/tei) 

(inches)  (inches) 

(rtN/tex)  (PERCENT) 

t  tit  iiiit 


DES  422 

1699 

A 

5.77 

49.9 

11.1 

134 

1.17 

.55 

184 

6.3 

4, 

HCNAIR  235 

1575 

AB 

6.06 

38.5 

11.1 

146 

1.16 

.55 

192 

5.7 

4, 

STQieiLLE  596 

1553 

AB 

5.79 

38.3 

11.6 

142 

1.13  , 

.51 

174 

6.5 

4, 

STONEVILLE  213 

1529 

AB 

5.67 

39.3 

10.8 

128 

1.13 

.54 

191 

6.7 

4, 

DaiAPINE  90 

1510 

AB 

5.71 

40.3 

10.3 

150 

1.18 

.58 

209 

6.3 

4, 

COXER  3131 

1506 

AB 

6.38 

49.0 

11.5 

139 

1.16 

.56 

193 

6.9 

•  3, 

DaTAPlNE  41 

1489 

AB 

5.73 

42.2 

9.8 

141 

1.17 

.57 

189 

6.2 

4, 

STONEVILLE  825N 

1455 

B 

5.85 

39.0 

11.4 

131 

1.15 

.54 

187 

5.5 

4, 

PAYMASTER  145 

1234 

C 

5.K 

37.2 

11.3 

135 

1.08 

.53 

190 

6.0 

4 

ACALA  SJ  C-1 

1047 

D 

6.54 

38.4 

12.4 

160 

1.19 

.61 

216 

5.9 

4 

1984  DaTA  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 

STC)€VI11E,NS 

1 

VARIETY 

HIGH-VOLUME  INSTRUMENT 

COLORIMETER 

Seed  Data 

UHM 

UNIFORMITY 

•TENACITY 

Rd 

HUNTER^S 

OIL 

NITROGEN 

FREE 

Seefl 

(inches) 

(PERCENT) 

(g/tex) 

b  valse 

(percent) 

(percent) 

GOSSYPd 

(percent) 

Grao 

DES  422 

1.22 

85.0 

23.5 

76.5 

8.8 

20.46 

3.54 

.99 

MCNAIR  235 

1.23 

84.0 

26.5 

71.3 

8.4 

21.89 

3.47 

.94 

STONEVILLE  506 

1.21 

83.9 

25.5 

77.3 

9.1 

20.21 

3.54 

.36 

STONEVILLE  213 

1.18 

84.5 

22.0 

78.3 

9.2 

19.19 

3.54 

1.11 

DaTAPlNE  90 

1.21 

84.5 

26.5 

78.3 

8.9 

21.09 

3.58 

.94 

COKER  3131 

1.19 

82.5 

25.5 

76.3 

8.9 

21.79 

3.73 

.91 

DaiAPI*  41 

1.21 

83.5 

26.5 

77.5 

9.1 

18.89 

3.67 

.96 

STOHEViaE  825N 

1.21 

84.5 

25.5 

77.0 

9.5 

19.68 

3.69 

.97 

PAYMASTER  145 

1.13 

84.0 

25.0 

75.9 

8.6 

21.52 

3.71 

.84 

ACALA  SJ  C-1 

1.23 

84.5 

28.5 

77.0 

9.3 

22.16 

3.59 

.71 

I 
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1984  OaiA  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 


.  P08TAGEVILE,«0 


VARIETY 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

1 

BOa  SIZE 
(g/boll) 

1 

LINT 

PERCENT 

• 

SEED 

INDEX 

1 

YARN 

TENACITY 

(nN/tex) 

f 

DIGITAL  FIBROGRAPH 
2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 
(inches)  (inches) 

t  » 

SiaOHETER  MICRCNAIRE 
T1  El’  (Reading) 

(fiN/tex)  (PERCENT) 

1  •  t 

NCNAIR  235 

1191  A 

6.35 

48.3 

11.4 

123 

1.08 

.54 

185 

6.1 

4.35 

PAYMASTER  145 

1149  A 

6.65 

33.3 

12.1 

no 

1.18 

.54 

162 

6.3 

4.75 

STONEVILLE  506 

1113  AB 

7.55 

37.3 

12.8 

118 

1.14 

.52 

161 

5.7 

4.55 

OXER  3131 

1898  ABC 

7.18 

48.5 

12.4 

124 

1.17 

.55 

172 

6.6 

4.65 

STONEVILLE  825N 

1972  ABC 

6.50 

38.4 

12.1 

136 

1.15 

.54 

135 

5.8 

4.75 

OaTAPINE  41 

1816  BCD 

6.10 

41.8 

10.6 

120 

1.16 

.  .53 

168 

6.3 

4.35 

STONEVILLE  213 

994  BCD 

6.79 

39.8 

11.8 

129 

1.15 

.53 

178 

5.3 

4.60 

DES  422 

972  CD 

5.95 

40.0 

11.4 

121 

1.13 

.51 

170 

6.8 

4.45 

DaTAPIHE  90 

932  D 

5.75 

39.7 

10.9 

124 

1.16 

.56 

166 

5.5 

4.85 

ACAU  SJ  C-1 

885  E 

6.98 

39.5 

12.2 

142 

1.18 

.51 

219 

5.5 

4.50 

P(»TAGEVIL£,«0 

1984  DaTA  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 

< 

VARIETY 

HIGH-VOLUNE  INSTRUMENT 

COLORI«TER 

Seed  Data 

UHM  IDIIFORMITY  TENACITY 

Rd  HUNTER'S 

OIL 

NITROGEN 

FREE 

Seed 

(inches)  (PERCENT)  (g/tex) 

6  value 

(percent) 

(percent) 

GOSSYPQL 

Grade 

(percent) 


MCNAIR  235 

1.09 

83.5 

26.0 

68.5 

7.5 

25.15 

3.64 

.98 

5.8 

PAYMASTER  145 

1.16 

83.0 

25.9 

67.0 

8.4 

23.18 

3.58 

.96 

4.9 

STONEVILLE  506 

1.18 

82.0 

25.5 

67.9 

8.1 

21.84 

3.79 

.90 

5.0 

COKER  3131 

1.22 

83.8 

26.9 

68.3 

8.3 

21.47 

3.50 

.83 

3.5 

STONEVILLE  825N 

1.29 

83.5 

30.5 

68.3 

9.1 

23.94 

3.59 

.99 

5.0 

DaTAPIHE  41 

1.23 

34.9 

26.9 

64.3 

8.7 

23.71 

3.65 

.89 

4.5 

STONEVILLE  213 

1.19 

82.9 

26.5 

68.3 

7.6 

23.93 

3.40 

1.88 

5.0 

DES  422 

1.28 

82.5 

25.5 

68.8 

8.9 

23.41 

3.65 

.92 

4.5 

DaTAPIHE  90 

1.23 

83.5 

26.5 

78.5 

7.7 

22.72 

3.45 

1.08 

3.9 

ACALA  SJ  C-1 

1.21 

85.0 

30.5 

63.8 

7.8 

24.71 

3.89 

.56 

4.9 

41 


1984  DELTA  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 


ROHUER^AR 


VARIETY 

LINT  YIELD 

MLL  SIZE 

LINT 

SEED 

YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH 

TENACm  2.52  S.L.  582  S.L. 

STELOHETER  HldO 
T1  El  (Read 

(Ib/icre) 

(q/boll) 

PERCENT 

INDEX 

(nN/tex)  (inches)  (inches) 

(nN/tex)  (PERCENT) 

DaTAPINE  41 

849 

A 

.08 

39.3 

.8 

0 

.00 

.00 

0 

.9 

STONEVILLE  825N 

839 

A 

.08 

36.8 

.8 

8 

.08 

.00 

0 

.0 

hCNAIR  235 

813 

A 

.88 

37.0 

.8 

8 

.00 

.00 

0 

.0  . 

STONEVILLE  516 

683 

B 

.88 

33.8 

.0 

0 

.00 

.00 

0 

.9 

DES  422 

673 

B 

.88 

34.9 

.8 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

PAYMASTER  145 

666 

B 

.08 

32.9 

.  .9 

8 

.90 

.09 

0 

.0 

STONEVILLE  213 

•664 

B 

.00 

35.0 

.9 

0 

.00 

.08 

0 

.0 

COKER  3131 

655 

B 

.00 

36.5 

.0 

0 

.08 

.00 

0 

.0 

DaTAPINE  90 

623 

B 

.08 

34.3 

.0 

0 

.00 

.90 

0 

.8 

ACALA  SJ  C-1 

434 

C 

.00 

35.8 

.0 

8 

.00 

.98 

0 

.8 

ROHUER^AR 

1984  DaTA  REGIONAL  COTTON  VARIEH  TEST 

VARIETY 

HIGH-VOLIM  INSTRUMENT 
\m  UNIFORMITY  TENACITY  Rd 

(inches)  (PERCENT)  (g/tex) 

COLORIiCTER 

IftJNTER^S 
b  value 

OIL 

(percent) 

Seed  Data 

NITROGEN  FRE 
(percent)  GOSSYPOL 
(percent) 

Seed 

Gradi 

DaTAPINE  41 

.00 

.8 

.0 

.8 

.0 

.80 

.00 

.99 

STONEVILLE  825N 

.00 

.8 

.0 

.9 

.0 

.08 

.00 

.90 

HCNAIR  235 

.00 

.8 

.0 

.9 

.9 

.90 

.09 

.80 

ST(H(EVILLE  596 

.00 

.9 

.8 

.9 

.9 

.09 

.09 

.90 

DES  422 

.90 

.9 

.8 

.0 

.9 

.00 

.80 

.00 

PAYJttSTER  145 

.80 

.8 

.0 

.0 

.9 

.00 

.08 

.00 

STONEVILLE  213 

.80 

.0 

.0 

.9 

.9 

.08 

.09 

.90 

COKER  3131 . 

.00 

.8 

.9 

.0 

.8 

.90 

.90 

.08 

DaTAPINE  98 

.09 

.8 

.0 

.9 

.8 

.90 

.90 

.08 

ACALA  SJ  C-1 

.98 

.8 

.9 

.8 

.8 

.08 

.90 

.08 

42 


1984  »aTA  REQIOHAl  COHON  VARIEH  TEST 


ClARKDAl£,AR 


VARIETY 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

« 

BOa  SIZE 
(q/bill)- 

t 

LINT 

PERCENT 

• 

SEED 

INDEX 

• 

YARN 

TENACin 

(ftN/tex) 

f 

DIGITAL  FIBRGGSAPH 
2.5Z  S.L.  5flZ  S.L. 
(inches)  (inches) 

f  1 

STELO.'IETER  MICRONAIRE 
T1  £1  (Reading) 
(nN/tex)  (PERCENT) 

«  •  1 

HCMAIR  235 

841  A 

.08 

40.4 

.9 

151 

1.15 

.57 

200 

5.9 

4.50 

91) 

841  A 

.99 

39.4 

.9 

151 

1.17 

.57 

208 

8.2 

4.50 

COKES  3131 

813  AB 

.98 

38.5 

.9 

138 

1.29 

.57 

184 

6.9 

4.15 

DES  422 

575  ABC 

.88 

38.9 

.0 

142 

1.20 

.57 

189 

8.6 

4.35 

DaTAPDE  41 

581  ABC 

.88 

39.5 

.8 

144 

1.19 

.69 

190 

8.3 

4.55 

PAYHASTES  143 

539  ABC 

.99 

38.8 

.0 

144 

1.99 

.54 

211 

5.9 

4.19 

STOJCVIILE  598 

538  ABC 

.99 

37.8 

.9 

134 

1.17 

.56 

184 

8.8 

4.60 

STOHEVILLE  825N  599  BC 

.99 

37.8 

.9 

135 

1.16 

.57 

1^ 

5.7 

5.05 

STWCVILLE  213 

580  C 

.39 

35.7 

.9 

145 

1.18 

.54 

183 

7.4 

4.13 

ACALA  SJ  C-1 

329  D 

.88 

37.9 

.9 

163 

1.16 

.57 

209 

8.1 

4.15 

CIARKDALE,AR 

1984  DaTA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 

VARIETY 

HIGH-VOLliME  INSTRUMENT 

UHM  UNIFORMITY  TENACITY 

(inches)  (PERCENT)  (g/tex) 

COLORIMETER 

Rd  HUNTER'S 

b  vahe 

OIL 

(percent) 

Seed 

NITROGEN 

(percent) 

Data 

FREE 

GOSSYPOL 

(percent) 

Seed 

Grade 

NCNAIR  235 

1.17 

84.9 

28.9 

78.0 

9.9 

.38 

.89 

.00 

•  .9 

DaTAPINE  98 

1.29 

84.5 

28.5 

74.3 

9.8 

.09 

.99 

.99 

.8 

COKER  3131 

1.23 

84.8 

28.9 

77.1 

9.6 

.90 

.38 

.90 

.9 

DES  422 

1.24 

82.9 

25.5 

77.3 

9.1 

.98 

.99 

.09 

.8 

DaTAPINE  41 

1.24 

84.0 

25.9 

77.8 

9.9 

.99 

.80 

.00 

.0 

PAYMASTER  145 

1.13 

83.8 

28.9 

79.3 

8.7 

.39 

.30 

.99 

.9 

STlMViaE  596 

1.24 

84.9 

28.9 

78.8 

9.2 

.99 

.30 

.39 

.9 

ST(R€VILLE  325N 

1.21 

84.9 

25.9 

79.8 

9.1 

.90 

.99 

.90 

.9 

STONEVILLE  213 

1.23 

84.9 

24.5 

77.8 

9.2 

.30 

.90 

.90 

.9 

ACALA  SJ  C<1 

1.22 

38.9 

27.5 

76.3 

9.9 

.00 

.90 

.90 

.9 

43 


1984  CENTRAL  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUNHARY 


VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 


YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH  STELOHETER  HID 


VARIETY 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

t 

BCU  SIZE 
(q/boll) 

• 

LINT 

PERCENT 

t 

SEED 

INDEX 

• 

TENACITY 

(nN/tex) 

9 

2.5Z  S.L. 
(inches) 

• 

50Z  S.L. 
(inches) 

• 

T1  El  (Rei 

(ftN/tex)  (PERCENT) 

1  t 

MCNAIR  235 

1268  A 

5.59 

39.6 

9.8 

138 

1.07 

.51 

197 

5.3 

( 

DaTAPIHE  9D 

1136 

B 

5.08 

39.6 

9.3 

146 

1.08 

.51 

203 

5.8 

( 

COKER  3131 

1117 

B 

5.71 

41.8 

11.2 

134 

1.07 

.51 

193 

6.3 

( 

STONEVILLE  213 

1881 

B 

5.37 

39.6 

9.8 

133 

1.88 

.51 

189 

6.3 

( 

STONEVILLE  825N 

1871 

B 

5.17 

39.9 

9.7 

129 

1.88 

.52 

174 

5.0 

( 

STONEVILLE  586 

1070 

B 

5.33 

38.7 

18.2 

134 

1.10 

.53 

187 

6.1 

( 

PAYMASTER  145 

1843 

B 

5.62 

38.3 

18.6 

138 

1.03 

.58 

188 

5.4 

( 

DaTAPIHE  61 

1841 

B 

5.47 

39.3 

13.1 

138 

1.11 

.53 

200 

6.4 

( 

ACALA  SJ  C-1 

882 

C 

6.42 

38.3 

11.2 

172 

1.10 

.54 

238 

5.7 

( 

1984  CENTRAL  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SOHHARY 

VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 


VARIETY  HIGH-V(a.U«  INSTRUMENT  COLORIMETER  Seed  Data 


UHM 

(inches) 

UNIFORMin 

(PERCENT) 

TENACITY 

(q/tex) 

Rd 

HUNTER^S 
b  valve 

OIL 

(percent) 

NITROGEN 

(percent) 

FREE 

GQSSYPCL 

(percent) 

Oai 

MCNAIR  235 

1.11 

82.6 

25.4 

69.1 

9.8 

28.80 

3.69 

.67 

•i 

DaTAPIHE  90 

l.ll 

82.8 

28.6 

78.9 

9.1 

28.83 

3.70 

.73 

i| 

COKER  3131 

1.12 

83.9 

25.1 

69.8 

9.6 

28.41 

3.94 

.69 

i| 

STONEVILLE  213 

1.13 

82.6 

25.3 

70.8 

9.8 

18.32 

3.71 

.74 

1 

STO)€VILLE  825N 

1.13 

83.1 

23.4 

69.4 

8.9 

18.95 

3.75 

.74 

11 

STONEVILLE  586 

1.16 

83.1 

•  26.0 

78.0 

8.8 

19.59 

3.78 

.63 

l| 

PAYMASTER  145 

1.02 

83.8 

23.8 

69.8 

8.8 

21.39 

3.89 

.78 

(: 

1 

DaTAPI€  61 

1.15 

83.6 

25.5 

71.3 

9.1 

19.63 

3.68 

.72 

t, 

ACALA  SJ  C-1 

1.12 

84.5 

28.6 

78.5 

9.3 

21.19 

3.92 

.49 

|i 

I 
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1984  CENTRAL  REGIONAL  COHON  VARIEH  TEST 
REGIONAL  SUNNARY 


BOL  SIZE,  GRAN  PER  BOa 

LINT  PCI 

SEED  INDEX 

ACALA  SJ  CM 

6.42 

A 

COKER  3131 

41.0  A 

ACALA  SJ  C-1 

11.2  A 

COKER  3131 

5.69 

B 

STONEVILLE  825N 

39.9  AB 

PAYNASTER  145 

10.6 

B 

PAYNASTER  145 

5.62 

BC 

STONEVILLE  213 

39.6 

BC 

STONEVILLE  506 

10.2 

BC 

NCNAIR  235 

5.59 

BC 

NCNAIR  235 

39.6 

BC 

COKER  3131 

13.2 

BC 

DaTAPI)€  61 

5.47 

BC 

DaTAPINE  90 

39.6 

BC 

DaTAPINE  61 

10.0 

C 

STONEVILLE  213 

5.37 

BCD 

DaTAPINE  61 

39.3 

BCD 

STONEVILLE  213 

9.8 

CD 

STONEVILLE  5fl6 

5.33 

CD 

STONEVILLE  506 

38.7 

BCD 

NCNAIR  235 

9.8 

CD 

DaTAPINE  90 

5.38 

D 

ACALA  SJ  C-1 

38.3 

CD 

STONEVILLE  825N 

9.7 

CD 

STONEVILLE  825N 

5.07 

0 

PAYNASTER  145 

38.2 

D 

DaTAPINE  90 

9.3 

D 

YARN  TENACITY 

FIBR0GRAPH--2.5Z  S.L. 

FIB8OGRAPH-50Z  S.L. 

ACALA  SJ  C-1 

172  A 

DaTAPM  61 

1.11  A 

ACALA  SJ  C-1 

0.54 

A 

DaTAPINE  90 

146 

B 

STONEViaE  506 

1.10  AB 

DaTAPINE  61 

0.53 

AS 

DaTAPINE  61 

138 

C 

ACALA  SJ  C-1 

1.10  AB 

STONEViaE  586 

0.53 

AB 

NCNAIR  235 

138 

C 

STOICVILLE  213 

1.08  BC 

STONEVILLE  825N 

0.52 

ABC 

STONEVILLE  586 

134 

CD 

STONEVILLE  825N 

1.08  BC 

STONEVILLE  213 

0.51 

BC 

COKER  3131 

134 

CD 

DELTAPINE  90 

1.08  BC 

NCNAIR  235 

0.51 

BC 

STONEVILLE  213 

133 

CD 

NCNAIR  235 

1.07  C 

COKER  3131 

0.51 

BC 

PAYNASTER  145 

130 

D 

COKER  3131 

1.07  C 

DaTAPINE  90 

0.51 

BC 

STONEVILLE  825N 

129 

D 

PAYNASTER  145 

1.03  D 

PAYNASTER  145 

0.50 

C 

SraONETER  - 

T1 

STaOJ^TER  - 

El 

HICRONAIRE 

ACALA  SJ  C-1 

238  A 

DELTAPINE  61 

6.4  A 

STONEVILLE  825N 

4.64  A 

DaTAPINE  90 

283 

B 

STONEVILLE  213 

6.3  A 

PAYNASTER  145 

4.64  A 

DaTAPINE  61 

208 

BC 

COKER  3131 

6.3  A 

DELTAPINE  98 

4.52  A 

NCNAIR  235 

197 

BC 

STONEVILLE  506 

6.1  AB 

STONEVILLE  213 

4.51  A 

COKER  3131 

193 

BC 

DELTAPINE  98 

5.8  BC 

DaTAPINE  61 

4.50  A 

STONEVILLE  213 

189 

BC 

ACALA  SJ  C-1 

5.7  CD 

STONEVILLE  506 

4.47  A 

PAYNASTER  145 

188 

PAYNASTER  145 

5.4  DE 

NCNAIR  235 

4.41  A 

STONEVILLE  506 

187 

CD 

NCNAIR  235 

5.3  EF 

ACALA  SJ  C-1 

4.34  AB 

STO^CVILL£  825N 

174 

D 

STONEVILLE  825N 

5.0  F 

COKER  3131 

4.05  B 
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1984  CENTRAL  REGIONAL  COHON  VARIEH  TEST 
REGIONAL  SUNHARY 


UHH  (INCHES) 

IWIFORMin  (PERCENT) 

TENACITY  (G/TEX) 

STONEVILLE  596 

1.16  A 

ACALA  SJ  C-1 

84.5  A 

DaTAPINE  90 

28.6  A 

DaTAPINE  61 

1.15  AB 

DaTAPINE  61 

83.6  AB 

ACALA  SJ  C-1 

28.6  A 

STONEVILLE  213 

1.12 

B 

STONEViaE  825N 

83.1  B 

STONEVILLE  506 

26.0  B 

STONEVILLE  825N 

1.12 

B 

STONEViaE  506 

83.1  B 

DaTAPINE  61 

25.5  B 

COXER  3131 

1.12 

B 

PAYMASTER  145 

83.0  B 

MC.NAIR  235 

25.4  BC 

ACALA  SJ  C-1 

1.12 

B 

COXER  3131 

83.0  B 

STONEVILLE  213 

25.2  BC 

NCNAIR  235 

1.11 

B 

DaTAPINE  90 

82.7  B 

COXER  3131 

25.1  BC 

DaTAPINE  99 

1.11 

B 

STONEVILLE  213 

82.6  B 

PAYMASTER  l45 

23.7  CD 

PAYMASTER  145 

1.02 

C 

HCNAIR  235 

82.6  B 

STONEVILLE  825N 

23.4  D 

CXORIHETER  -RD 

COLORIMETER  - 

B 

OIL  (PERCENT) 

DaTAPINE  61 

71.2  A 

COXER  3131 

9.6  A 

PAYMASTER  145 

21.39 

A 

DaTAPINE  90 

70.9  A 

ACAU  SJ  C-1 

9.2  AB 

ACALA  SJ  C-1 

21.19 

AB 

STONEVILLE  213 

71.7  A 

DaTAPINE  61 

9.1  AB 

DaTAPINE  90 

20.33 

AB 

ACALA  SJ  C-1 

70.5  A 

DaTAPINE  99 

9.1  AB 

MCNAIR  235 

20.79 

AB 

STONEVILLE  506 

70.0  A 

STONEViaE  213 

9.0  B 

COXER  3131 

20.48 

BC 

PAYMASTER  145 

69.8  A 

MCNAIR  235 

9.0  B 

DaTAPINE  61 

19.63 

CD 

COXER  3131 

69.8  A 

STONEVILLE  825N 

8.9  B 

STONEVILLE  506 

19.59 

CD 

STONEVILLE  825N 

69.4  A 

STONEVILLE  506 

8.8  B 

STONEVILLE  825N 

18.95 

DE 

MCNAIR  235 

69.1  A 

PAYMASTER  145 

3.8  B 

STONEVILLE  213 

18.32 

E 

NITRCm  (PERCENT) 

FRE  GOSSYPOL  (PERCENT) 

SEED  GRADE 

COXER  3131 

3.94  A 

STOfeiLU  213 

0.74  A 

MCNAIR  235 

5.0  A 

ACALA  SJ  C-1 

3.91  A 

STO^CVILU  825N 

0.74  A 

PAYMASTER  145 

5.0  A 

PAYMASTER  145 

3.89  AB 

DaTAPM  90 

0.73  A 

DaTAPINE  61 

4.7  A 

STONEVILLE  825N 

3.74  BC 

DaTAPINE  61 

0.72  A 

STONEViaE  506 

4.7  A 

STONEVILLE  213 

3.71  BC 

PAYMASTER  145 

0.70  AB 

DaTAPINE  90 

4.7  A 

STONEViaE  506 

3.70  BC 

COXER  3131 

0.69  AB 

COXER  3131 

4.6  A 

DaTAPINE  90 

3.78  BC 

MCNAIR  235 

0.67  AB 

STONEVILLE  825N 

4.1  B 

MCNAIR  235 

3.69  BC 

STONEVILE  506 

0.63  B 

ACALA  SJ  C-1 

4.0  B 

DaTAPM  61 

3.60  C 

ACALA  SJ  C-1 

9.49  C 

STONEVILU  213 

3.3  B 
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1984  CENTRAL  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SimRY 


LOCATIONS  CONBINING  VARIETIES 


YARN 

DIGITAL  FIBROGRAPH 

STEIOHETER 

HICROHAIRE 

LOCATION 

LINT  YIELD 

BCa  SIZE 

LINT 

SEED 

TENACm 

2.5Z  S.L.  5flZ  S.L. 

T1  El 

(Reading) 

(Ib/acre) 

(q/ball) 

PERCENT 

INDEX 

(ftN/tex) 

(inches)  (inches) 

(fiN/tex)  (PERCENT) 

BOSSIER, LA  1534  A 

6.22 

41.2 

11.0 

142 

1.12 

.54 

197 

5.8 

4.68 

Ca.  STA,TX  13114  B 

5.46 

37.3 

10.5 

149 

1.12 

.54 

203 

5.8 

4.34 

BEEVILLE,TX/NUC  739  C 

5.18 

40.3 

9.5 

124 

1.04 

.49 

188 

5.9 

4.33 

yESLACO,TX  738  C 

5.20 

38.7 

9.4 

141 

1.04 

.50 

198 

5.8 

4.47 

1984  CENTRAL  REGIONAL  COnW«  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUlfilARY 

LOCATIONS  CONBINING  VARIETIES 


LOCATION  HIGH-VOLUHE  INSTRUNENT  COLORIMETER  Seed  Data 


UHH 

(inches) 

UNIFORHin 

(PERCENT) 

TENACin 

(g/tex) 

Rd 

HUNTER'S 
b  value 

OIL 

(percent) 

NITROGEN 

(percent) 

FREE 

GOSSYPa 

(percent) 

Seed 

Grade 

BOSSIER, LA 

1.17 

33.4 

26.1 

76.0 

8.5 

20.92 

3.97 

.70 

4.7 

ca.  STA,TX 

1.17 

83.6 

26.4 

68.0 

9.0 

20.52 

3.64 

.74 

4.1 

BEEVILL£,TX/NUC 

1.06 

82.5 

25.0 

69.4 

10.3 

19.64 

3.69 

.63 

4.6 

yESLACO,TX 

1.07 

83.1 

25.4 

67.3 

8.5 

19.42 

3.73 

.66 

4.7 

47 


1984  CENTRAL  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 


BOSSIER >LA 


VARIETY 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

t 

BOLL  SIZE 
(g/btll) 

• 

LINT 

PERCENT 

1 

SEED 

INDEX 

1 

YARN 

TENACin 

(«N/tex) 

• 

DIGITAL  FIBROGRAPH 
2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 
(inches)  (inches) 

•  • 

STaOHETER  MIC 
T1  El  (Re 
(nN/tex)  (PERCENT) 

1  • 

DaTAPINE  99 

1746  A 

5.89 

41.9 

10.1 

155 

1.15 

.54 

215 

5.8 

1 

MCNAIR  235 

1682  A 

6.32 

41.5 

10.4 

142 

1.11 

.55 

197 

5.1 

4 

COKER  3131 

1622  AB 

6.76 

42.6 

11.1 

135 

1.10 

.52 

193 

6.3 

• 

DaiAflNE  61 

1525  BC 

6.33 

49.9 

11.3 

140 

1.18 

.58 

191 

6.3 

4 

STONEVILLE  825N 

1515  BC 

5.71 

41.9 

11.1 

132 

1.11 

.52 

183 

5.0 

1 

1 

STOieiLLE  596 

1471  C 

6.03 

39.3 

11.3 

133 

1.15 

.55 

175 

5.8 

i 

ACALA  SJ  C-1 

1439  C 

6.96 

41.9 

11.7 

177 

1.15 

.57 

254 

5.6 

i 

PAYMASTER  145 

1407  C 

6.36 

39.4 

11.2 

134 

1.07 

.51 

182 

5.5 

1 

STOi«VILL£  213 

1492  C 

5.63 

42.3 

10.7 

134 

1.10 

.52 

185 

6.4 

i 

1984  CENTRAL  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 

BOSSIER, LA 


VARIEH  HIGH-VOLU}€  INSTRUNENT  COLORIMETER  Seed  Data 


UHM 

(inches) 

UNIFORMITY 

(PERCENT) 

TENACin 

(q/tex) 

Rd 

HUNTER'S 
b  value 

OIL 

(percent) 

NITROGEN 

(percent) 

FRE  Se? 

GOSSYPOL  Gra 

(percent) 

DaTAPDE  99 

1.19 

83.9 

39.5 

76.5 

8.4 

21.31 

4.01 

.69 

MCNAIR  235 

1.16 

83.9 

26.0 

75.8 

8.5 

21.58 

3.82 

.67 

COKER  3131 

1.17 

83.9 

25.5 

74.5 

9.0 

21.64 

4.08 

.71 

DaTAPINE  61 

1.24 

84.5 

23.0 

77.3 

8.6 

20.41 

3.94 

.78 

STONEViaE  825H 

1.21 

84.5 

24.5 

75.8 

8.1 

19.68 

4.00 

.78 

STONP;iLLE  596 

1.21 

82.5 

27.0 

75.8 

8.3 

20.24 

3.92 

.69 

ACALA  SJ  C-1 

1.19 

85.9 

28.0 

77.5 

8.8 

22.09 

4.06 

.38 

PAYMASTER  145 

1.05 

83.0 

23.5 

74.3 

8.2 

22.44 

3.96 

.76 

STONEVILLE  213 

1.13 

82.0 

25.3 

76.5 

9.0 

18.94 

3.92 

.71 
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1984  CEMTRAL  REGIONAL  COHOH  VARIEH  TEST 


COL.  STA,TX 


VARIEH 

LINT  YIELD 

BOLL  SIZE 

LINT 

SEED 

(Ib/acre) 

• 

(g/boll) 

• 

PERCENT 

• 

INDEX 

f 

MCNAIR  235 

1684 

A 

5.67 

37.8 

10.2 

STOieiLLE  516 

1369 

B 

5.33 

37.1 

18.8 

STONEVILLE  213 

1366 

B 

5.39 

37.5 

18.4 

STQieVILLE  aaSN 

1339 

B 

5.87 

37.5 

18.8 

DaTAPIHE  98 

1328 

B 

5.06 

37.4 

9.3 

COKER  3131 

1284 

B 

5.46 

38.1 

18.9 

DaTAPIlS  61 

1244 

B 

5.38 

36.5 

9.8 

PAYMASTER  145 

1234 

B 

5.57 

36.3 

11.1 

ACALA  SJ  C-1 

967 

C 

6.34 

37.9 

11.9 

YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH  STELCHETER  HICRONAIRE 


TENACITY 

(wN/tex) 

i 

2,5Z  S.L. 
(inches) 

a 

58Z  S.L. 
(inches) 

1 

T1 

(«N/tex) 

1 

El 

(PERCENT) 

• 

(Reading) 

a 

147 

1.13 

.53 

218 

5.7 

4.25 

143 

1.15 

.56 

281 

6.0 

4.50 

144 

1.14 

.52 

199 

6.3 

4.45 

139 

1.14 

.55 

177 

5.0 

4.55 

156 

1.12 

.53 

282 

5.5 

4.35 

146 

1.11 

.54 

197 

5.9 

3.85 

148 

1.14 

.54 

195 

6.5 

4.40 

143 

1.07 

.53 

202 

5.4 

4.35 

173 

1.13 

.54 

244 

5.5 

4.40 

1984  CENTRAL  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 


COL.  STA,TX 


VARIETY  HIGH-VOLUNE  INSTRUJOT  CXORINETER  Seed  Data 

UHH  UNIFORMITY  TENACITY  Rd  WINTER'S  OIL  NITROGEN  FREE  Seed 

(inches)  (PERCENT)  (q/tei)  b  value  (percent)  (percent)  GOSSYPOL  Grade 

(percent) 


MCNAIR  235 

1.18 

•  83.5 

26.5 

68.8 

STONEVILLE  586 

1.21 

83.5 

25.5 

67.8 

STONEVILLE  213 

1.21 

83.5 

26.5 

69.3 

STONEVILLE  825N 

1.19 

84.5 

24.0 

69.8 

DaTAPINE  98 

1.16 

84.5 

27.8 

67.3 

COKER  3131 

1.18 

82.5 

26.5 

66.8 

DaTAPIte  61 

1.19 

82.5 

26.5 

71.5 

PAYMASTER  145 

1.35 

83.5 

24.5 

67.3 

ACALA  SJ  C-1 

1.14 

84.5 

38.5 

65.8 

9.5 

21.57 

3.56 

.74 

5.8 

9.2 

19.55 

3.68 

.74 

4.8 

3.4 

19.51 

3.50 

.84 

3.0 

3.3 

19.41 

3.56 

.83 

4.0 

9.4 

20.96 

3.58 

.73 

4.0 

9.5 

20.94 

3.94 

.72 

4.3 

9.1 

19.61 

3.48 

.76 

4.0 

8.9 

21.78 

3.74 

.73- 

5.0 

9.0 

21.32 

3.98 

.46 

4.8 
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1984  CENTRAL  REGIONAL  CDHON  VARIETY  TEST 


WESLACO, TX 


VARIETY 

LINT  YIELD 

BOa  SIZE 

LINT 

SEED 

YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH 

TENACITY  2.52  S.L.  502  S.L. 

STELONETER  HICill 
Tl  El  (Re* 

(Ib/acre) 

(q/bill) 

PERCENT 

INDEX 

(nN/tex)  (inches)  (inches) 

(«N/tex)  (PERCENT) 

•  lit  «  f  •  I  • 


NCNAIR  235 

1902 

A 

5.29 

39.1 

9.3 

133 

1.03 

.49 

186 

5.1 

4 

STOJCVILLE  213 

826 

B 

4.92 

38.1 

8.9 

135 

1.04 

.49 

189 

6.3 

4 

PAYNASTER  145 

802 

BC 

5.50 

37.9 

10.1 

124 

.97 

.47 

188 

5.4 

5 

COKER  3131 

768 

6C 

5.39 

40.8 

9.4 

135 

1.02 

.49 

199 

6.3 

4 

STONEVILLE  506 

739 

BC 

4.97 

38.5 

9.1 

145 

1.07 

•  .51 

191 

6.3 

4 

DaTAPINE  90 

682 

BC 

4.75 

38.8 

9.1 

146 

1.04 

.50 

196 

5.5 

4 

STONEVILLE  825N 

677 

BC 

4.67 

39.9 

8.5 

132 

1.95 

.52 

175 

5.1 

4 

DaTAPINE  61 

652 

C 

5.24 

39.9 

9.5 

145 

1.07 

.51 

225 

6.2 

4 

ACALA  SJ  C-1 

491 

D 

6.11 

37.9 

11.1 

175 

1.07 

.53 

234 

5.7 

4 

1984  CENTRAL  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 

WESLACO, TX 

VARIETY 

HIGH-VCLU«  INSTRUMENT 

COLORIMETER 

Seed  Data 

UKH 

UNIFORMITY 

TENACITY 

Rd 

HUNTER'S 

OIL 

NITROGEN 

FREE 

See) 

(inches) 

(PERCENT) 

(g/tex) 

b  valve 

(percent) 

(percent) 

GOSSYPGL 

(percent) 

Grai 

NCHAIR  235 

1.02 

81.5 

24.5 

64.5 

8.3 

20.19 

3.75 

.67 

STONEVILLE  213 

1.08 

83.9 

25.5 

67.9 

8.4 

17.58 

3.71 

.70 

PAYNASTER  145 

.98 

83.0 

22.0 

66.3 

8.3 

21.34 

3.71 

.73 

COKER  3131 

1.06 

83.9 

25.0 

67.3 

8.9 

19.27 

3.90 

.64 

STONEViaE  516 

1.12 

83.5 

26.5 

68.3 

8.2 

18.09 

3.69 

.57 

DaTAPINE  90 

1.95 

82.5 

29.5 

69.9 

8.4 

20.72 

3.64 

.71 

STONEVILLE  825N 

1.95 

82.5 

22,0 

67.0 

8.6 

17.66 

3.68 

.73 

DaTAPDC  61 

1.11 

84.5 

25.0 

69.0 

8.3 

•19.07 

3.48 

.68 

ACALA  SJ  C-1 

1.09 

84.5 

29.0 

67.0 

8.3 

20.82 

4.06 

.46 
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1984  CENTRAL  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 


BEEVILL£,TX/NUC 


YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH  STaOHETER  HICRONAIRE 


VARIEH 

LINT  YIELD 

BOLL  SIZE 

LINT 

SEED 

TENACITY 

2.5Z  S.L. 

50Z  S.L. 

T1  El  (Reading) 

(Ib/acre) 

(g/boll) 

PERCENT 

INDa 

(«N/tex) 

(inches) 

(inches) 

(nN/tex)  (PERCENT) 

COKER  3131 

794 

A 

5.17 

42.5 

9.5 

121 

1.84 

.49 

132 

6.7 

3.98 

DELTAPINE  99 

788 

A 

4.62 

40.3 

8.7 

128 

1.02 

.48 

200 

6.2 

4.45 

NCNAIR  235 

783 

A 

5.88 

40.7 

9.3 

124 

1.02 

.48 

194 

5.5 

4.19 

STONEVILLE  d25N 

754 

A 

4.81 

41.4 

9.1 

112 

1.03 

.48 

164 

5.8 

4.45 

DaTAPIi€  61 

742 

AB 

5.82 

40.8 

•9.4 

120 

1.05 

.49 

189 

6.6 

4.30 

PAYNASTER  145 

739 

AB 

5.87 

39.5 

9.8 

120 

1.00 

.48 

182 

5.1 

4.55 

STOfCVILLE  213 

729 

AB 

5.54 

49.5 

9.3 

120 

1.84 

.52 

182 

6.2 

4.51 

STONEVILLE  596 

782 

AB 

5.08 

48.8 

9.8 

113 

1.86 

.49 

184 

6.1 

4.45 

AC^  SJ  C-1 

629 

B 

6.28 

37.1 

18.1 

164 

1.85 

.52 

221 

5.9 

4.25 

1984  CENTRAL  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 

BEEVILL£,TX/NUC 


VARIETY  HIGN-VOLU«  IHSTRUNENT  COLORIi€TER  Seed  Data 


UHH 

(inches) 

UNIFCRHin 

(PERC£)(T) 

TENACin 

(g/tex) 

Rd 

HID<TER'S 
b  value 

OIL 

(percent) 

NITROGEN 

(percent) 

FREE 

G0S3YP0L 

(percent) 

Seed 

Grade 

COKER  3131 

1.08 

83.5 

23.5 

78.8 

18.9 

19.77 

3.86 

.70 

4.5 

DaiAPINE  90 

1.93 

81.8 

27.5 

78.8 

18.3 

20.31 

3.59 

.72 

5.8 

NCNAIR  235 

1.88 

82.5 

24.5 

68.3 

9.7 

19.84 

3.64 

.59 

5.8 

STONEVILLE  825N 

1.05 

81.8 

23.3 

65.3 

10.8 

19.06 

3.74 

.68 

4.9 

DaiAPINE  61 

1.07 

83.0 

25.5 

67.3 

18.4 

19.44 

3.58 

.68 

5.0 

PAYNASTER  145 

1.08 

82.5 

25.8 

71.5 

9.8 

28.09 

3.81 

.58 

5.9 

STONEVILLE  213 

1.87 

32.8 

24.0 

69.3 

10.3 

17.26 

3.78 

.73 

4.8 

STO*€VILLE  506 

1.09 

83.0 

25.9  • 

69.0 

9.7 

28.58 

3.68 

.59 

5.8 

ACALA  SJ  C-1 

1.05 

84.8 

27.1 

72.5 

19.4 

28.55 

3.64 

.45 

4.8 
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1984  BLACKLAND  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUHNARY 


VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 


• 

YARN 

DIGITAL  FIBROGRAPH  STELOMETER 

MICJI 

VARIETY 

LINT  YIELD 

BOaSIZE  LINT 

SEED 

TENACITY 

2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 

T1 

El 

(Reat 

(Ib/acre) 

• 

(q/bsll) 

$ 

PERCENT 

t 

INDEX 

• 

(ftN/tex) 

• 

(inches)  (inches) 

»  • 

(ftN/tex) 

• 

(PERCENT) 

• 

G+P  3774 

484  A 

4.63 

38.8 

10.0 

122 

1.01 

.49 

181 

6.2 

4 

MCNAIR  235 

416  AB 

3.98 

42.1 

CO 

133 

1.00 

.46 

182 

5.2 

5 

PAYMASTER  145 

398  ABC 

3.95 

40.6 

9.4 

122 

.94 

.45 

186 

5.0 

5 

CASCOT  C-13 

372  BC 

4.72 

40.9 

9.2 

117 

.97 

.45 

179 

4.9 

4 

STONEVILLE  213 

370  BC 

4.19 

38.6 

9.3 

126 

1.03 

.48 

171 

5.8 

5 

PIONEER  BR  1140 

347  BCD 

4.50 

38.0 

9.8 

127 

1.00 

.48 

196 

5.5 

4 

STONEVILLE  302 

345  BCD 

4.66 

42.7 

9.8 

127 

1.81 

.46 

179 

5.3 

4 

G+P  5479 

316  BCD 

3.96 

37.5 

9.8 

131 

.98 

.47 

188 

5.5 

4 

TAMCOT  SP  37H 

311  BCD 

4.14 

39.5 

9.0 

118 

.96 

.45 

169 

5.3 

5 

LANKART  LX  571 

307  CD 

6.15 

38.8 

11.6 

119 

.98 

.48 

184 

5.7 

5 

TAMCOT  CAMIK 

301  CD 

4.27 

39.3 

9.1 

111 

.94 

.46 

164 

5.6 

5 

ACALA  SJ  C-1 

259  D 

4.76 

38.1 

11.3 

183 

1.10 

.53 

251 

5.5 

4 

1984  BLACKLAND  COHON  VARIETY  TEST 

REGIONAL  SUMMARY 

VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 

VARIETY 

HIGH-VOLUME  INSTRUMENT 

CaORIMETER 

Seed  Data 

UHM  UNIFORMITY 

TENACITY 

Rd 

HUNTER'S 

OIL 

NITROGEN 

FREE 

Seei 

(inches)  (PERCENT) 

(q/tex) 

b  valoe 

(percent) 

(percent) 

GOSSYPOL 

Grai 

(percent) 

G+P  3774 

1.02 

81.0 

22.5 

71.8 

8.4 

28.01 

3.93 

.56 

MCNAIR  235 

1.03 

82.5 

22.5 

65.5 

8.8 

19.63 

3.96 

.55 

PAYMASTER  145 

.96 

83.0 

23.0 

66.3 

8.5 

28.75 

4.08 

.60 

CASCOT  C-13 

•  .96 

79.0 

20.5 

71.0 

8.9 

20.32 

3.93 

.48 

STONEVILLE  213 

1.06 

81.5 

25.0 

68.8 

9.2 

16.86 

3.75 

.59 

PIONEER  BR  1140 

.99 

82.5 

23.0 

69.8 

8.5 

28.22 

3.89 

.54 

STONEVILLE  302 

1.01 

81.0 

22.5 

70.5 

9.3 

18.83 

3.96 

.54 

G+P  5479 

1.01 

81.0 

21.5 

71.5 

8.6 

19.82 

3.83 

.52 

TAMCOT  SP  37H 

.97 

81.5 

21.0 

71.3 

8.8 

21.24 

3.94 

.55 

LANKART  LX  571 

1.00 

82.0 

24.0 

69.5 

9.7 

19.11 

3.94 

.39 

TAMCOT  CAMB-E 

.90 

80.5 

20.5 

72.0 

9.0 

20.34 

3.92 

.48 

ACALA  SJ  C-1 

1.13 

84.0 

32.5 

70.3 

8.5 

19.58 

4.13 

.42 

1984  BLACXLAND  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUHNARY 


BOa  SIZE,  6RAH  PER  BOa 


LANKART  LX  571 

6.15 

A 

ACALA  SJ  C-1 

4.76 

B 

CASCOT  C-13 

4.72 

BC 

STONEVILLE  312 

4.66 

BCD 

C+P  3774 

4.63 

BCD 

PIONEER  BR  1148 

4.50 

BCDE 

TANCOT  CAND-E 

4.27 

BCDEF 

STONEVILLE  213 

4.19 

CDEF 

TANCOT  SP  37H 

4.14 

DEF 

NCNAIR  235 

3.98 

EF 

G+P  5479 

3.96 

EF 

PAYMASTER  145 

3.95 

F 

YARN  TENACITY 


ACALA  SJ  C-1 

183  A 

MCNAIR  235 

133 

B 

6+P  5479 

131 

BC 

PIONEER  BR  1140 

127 

BCD 

STONEVILLE  302 

127 

BCD 

STONEVILLE  213 

126 

BCD 

PAYMASTER  145 

122 

BCDE 

G+P  3774 

122 

BCDE 

LA«ART  LX  571 

119 

CDE 

TAMCOT  SP  37H 

118 

CDE 

CASCOT  C-13 

117 

DE 

TAMCOT  CAMD-E 

111 

E 

STEOMETER  - 

T1 

ACALA  SJ  C-1 

251  1 

PIONEER  BR  1148 

196 

B 

G+P  5479 

188 

BC 

PAYMASTER  145 

186 

BC 

LANKART  U  571 

184 

BC 

MCNAIR  235 

182 

BC 

C+P  3774 

181 

BC 

STOICViaE  312 

179 

BC 

CASCOT  C-13 

179 

BC 

STONEVILLE  213 

171 

BC 

TAMCOT  37H 

169 

C 

TAMCOT  CAMD-E 

164 

C 

LINT  PCT 

STOieiLLE  382 

42.7  A 

MCNAIR  235 

42.1  A 

CASCOT  C-13 

40.9 

B 

PAYMASTER  145 

48.6 

BC 

TAMCOT  SP  37H 

39.5 

CD 

TAMCOT  CAMD-E 

39.3 

DE 

LANKART  LX  571 

38.8 

DEF 

G+P  3774 

38.8 

DEF 

STONEVILLE  213 

38.6 

DEFG 

ACALA  SJ  C-1 

38.1 

EFG 

PIONEER  BR  1148 

38.8 

FG 

6+P  5479 

37.5 

G 

FIBR0GRAPH~2.5Z  S.L. 


ACALA  SJ  C-1 

1.18  1 

STONEVILLE  213 

1.83 

B 

STOICVILLE  302 

1.01 

BC 

G+P  3774 

1.01 

BC 

PIO(£ER  BR  1148 

1.00 

^D 

MCNAIR  235 

1.08 

BCD 

LANKART  LX  571 

0.98 

CDE 

G+P  5479 

0.98 

CDE 

CASCOT  C-13 

0.97 

CDE 

TAMCOT  SP  37H 

8.96 

DE 

PAYMASTER  145 

8.94 

E 

TAMCOT  CAMD-E 

0.94 

E 

STaOMETER  - 

El 

G+P  3774 

6.2 

A 

STONEVILLE  213 

5.8 

AB 

LAWCART  a  571 

5.7 

BC 

TAMCOT  CAMD-E 

5.6 

BC 

PIONEER  BR  1148 

5.5 

BCD 

ACALA  SJ  C-1 

5.5 

BCD 

G+P  5479 

5.5 

BCD 

STONEVILLE  302 

5.3 

CDE 

TAMCOT  SP  37H 

5.3 

CDE 

MCNAIR  235 

5.1 

DE 

PAYMASTER  145 

5.0 

E 

CASCOT  C-13 

4.9 

E 

SEED  INDEX 

LANKART  LX  571 

11.6 

A 

ACALA  SJ  C-1 

11.3 

A 

G+P  3774 

19.9 

B 

PIONEER  SR  1149 

9.3 

BC 

STaNEVILLE  302 

9.8 

BC 

G+P  5479 

9.8 

BC 

PAYMASTER  145 

9.4 

BCD 

STONEVILLE  213 

9.3 

BCD 

CASCOT  C-13 

9.2 

CD 

TAMCOT  CAMD-E 

9.1 

CD 

TAMCOT  SP  37H 

9.0 

D 

MCNAIR  235 

8.9 

D 

FIBROGRAPH-SOZ  S.L. 


ACALA  SJ  C-1 

0.52 

A 

G+P  3774 

0.49 

AB 

STONEVIUE  213 

0.48 

BC 

LANKART  LX  571 

8.47 

BC 

PIONEER  BR  1140 

0.47 

BC 

G+P  5479 

0.47 

BC 

STONEVILLE  302 

0:46 

BC 

TAMCOT  CAMD-E 

8.46 

BC 

MCNAIR  235 

0.45 

C 

PAYMASTER  145 

0.45 

C 

TAMCOT  37H 

0.45 

C 

CASCOT  C-13 

0.45 

C 

HICRONAIRE 


LANKART  LX  571 

5.40 

A 

MCNAIR  235 

5.25 

AB 

STONEVILLE  213 

5.29 

AB 

PAYMASTER  145 

5.20 

AB 

TAMCOT  SP  37H 

5.20 

AB 

TAMCOT  CAMD-E 

5.00 

ABC 

CASCOT  C-13 

4.95 

BCD 

PIONEER  BR  1140 

4.90 

BCDE 

STONEVILLE  302 

4.75 

CDE 

G+P  3774 

4.70 

CDE 

G+P  5479 

4.55 

DE 

ACALA  SJ  C-1 

4.50 

E 
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1984  BLACKLAHD  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


UKM  (INCHES) 

UNIFORMin  (PERCENT) 

TENACin  (G/TEX) 

SJ  C-1 

1.12  A 

ACALA  SJ  C-1 

84.8  A 

ACALA  SJ  C-l 

32.5  A 

STONEVILLE  213 

1.86  AB 

PAYMASTER  145 

83.0  AB 

STONEVILLE  213 

25.0 

B 

MCNAIR  235 

1.83 

BC 

PIONEER  BR  1140 

82.5  ABC 

LANKART  LX  571 

24.0 

BC 

G+f  3774 

1.82 

BCD 

MCNAIR  235 

82.5  ABC 

PIONEER  BR  1140 

23.0 

BCD 

G+P  5479 

1.81 

BCD 

LANKART  U  571 

'82.0  ABC 

PAYMASTER  145 

23.0 

BCD 

LMART  LX  571 

1.00 

BCD 

STONEVILLE  213 

81.5  BC 

MCNAIR  235 

22.5 

BCD 

STONEVILLE  382 

1.80 

BCD 

TAMCOT  SP  37H 

81.5  BC 

STONEVILLE  302 

22.5 

BCD 

BR  1144  . 

8.99 

BCD 

STONEVILLE  302 

31.0  BCD 

G+P  3774 

22.5 

BCD 

TAMCOT  SP  37H 

8.97 

CD 

G+P  3774 

81.0  BCD 

G+P  5479 

21.5 

CD 

PAYMASTER  145 

8.95 

DE 

G+P  5479 

81.0  BCD 

TAMCOT  SP  37H 

21.0 

CD 

CASCOT  C-13 

8.95 

DE 

TAMCOT  CAMD-E 

80.5  CD 

TAMCOT  CAMD-E 

20.5 

D 

TAMCOT  CAMO-E 

8.89 

E 

CASCOT  C-13 

79.0  D 

CASCOT  C-13 

28.5 

D 

COLORI«TER  -RD 

COLORIMETER 

-  B 

OIL  (PERCENT) 

TAMCOT  CAMD-E 

72.8  A 

LANKART  LX  571 

9.7  A 

TAMCOT  SP  37H 

21.24 

A 

G+P  3774 

71.7  A 

STOJeiLLE  302 

9.3  AB 

PAYMASTER  145 

20.75 

AB 

G+P  5479 

71.5  AB 

STONEViaE  213 

9.2  ABC 

TAMCOT  CAMD-E 

20.34 

ABC 

TAMCOT  SP  37H 

71.2  AB 

TAMCOT  CAMD-E 

9.0 

BCD 

CASCOT  C-13 

20.32 

ABC 

CASCOT  C-13 

71.0  AB 

CASCOT  C-13 

8.9 

BCD 

PIONEER  BR  1140 

20.22 

BC 

STONEVIUE  382 

70.5  AB 

MCNAIR  235 

8.8 

BCD 

G+P  3774 

20.81 

BCD 

ACALA  SJ  C-1 

70.2  AB 

TAMCOT  SP  37H 

8.8 

BCD 

G+P  5479 

19.82 

BCDE 

PIONEER  BR  1140 

69.7  ABC 

G+P  5479 

8.6 

CD 

MCNAIR  235 

19.63 

CDE 

LANKART  LX  571 

69.5  ABC 

PIONEER  BR  1140 

8.5 

D 

ACALA  SJ  C-1 

19.58 

CDE 

STONEVILLE  213 

68.0  k:d 

PAYMASTER  145 

8.5 

D 

LANKART  LX  571 

19.11 

DE 

PAYMASTER  145 

66.2  CD 

ACALA  SJ  C-1 

8.5 

D 

STO)€VILL£  302 

18.83 

E 

MCNAIR  235 

65.5  D 

G+P  3774 

8.4 

D 

STONEVILLE  213 

16.85 

F 

NITROGEN  (PERCENT) 

FREE  GflSSYPOL  (PERCENT) 

SEED  GRADE 

ACALA  SJ  C-1 

4.12  A 

PAYMASTER  145 

0.60 

A 

LANKART  LX  571 

5.0  A 

PAYMASTER  145 

4.07  AB 

STONEVILLE  213 

0.59 

A 

?mm  BR  1140 

5.8  A 

MCNAIR  235 

3.96 

SC 

G+P  3774 

0.56 

AB 

MCNAIR  235 

5.0  A 

STONEVILLE  302 

3.96 

BC 

MCNAIR  235 

0.55 

AB 

PAYMASTER  145 

5.0  A 

LAWART  LX  571 

3.94 

BC 

TAMCOT  SP  37H 

0.55 

AB 

STONEVILLE  302 

5.0  A 

TAMCOT  SP  37H 

3.94 

BC 

PIONEER  BR  1140 

0.54 

AB 

TAMCOT  CAMD-E 

5.0  A 

CASCOT  C-13 

3.93 

BC 

STONEVILLE  302 

0.54 

AB 

G+P  3774 

5.0  A 

TAMCOT  CAMD-E 

3.92 

C 

G+P  5479 

0.52 

AB 

TAMCOT  SP  37H 

5.0  A 

C+P  3774 

3.92 

C 

TAMCOT  CAMD-E 

0.48 

BC 

CASCOT  C-13 

5.0  A 

PltNiEER  BR  1140 

3.89 

c 

CASCOT  C-13 

0.48 

BC 

ACALA  SJ  C-1 

4.5  AB 

6+P  5479 

3.82 

CD 

ACAU  SJ  C-1 

8.42 

CD 

G+P  5479 

4.5  AB 

STONEVILLE  213 

3.74 

D 

LANKART  LX  571 

8.38 

D 

STONEVILLE  213 

4.0  B 
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1984  BLACKUND  COHOH  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SmARY 


LOCATIONS  C0NBININ6  VARIETIES 


YARN 

DIGITAL  FIBROGRAPH 

STELQNETER  HICRONAIRE 

LOCATION 

LINT  YIELD 

BOa  SIZE 

LINT 

SEED 

TENACm 

2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 

T1  £1  (Reading) 

(Ib/acre) 

(q/boll) 

PERCENT 

INDEX 

(nN/tex) 

(inches)  (inches) 

(rtN/tex)  (PERCENT) 

DALLAS, TX  352  4.49  39.6  9.3  128  l.Ot  .47  186  5.5  4.97 


1984  BLACKLAND  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SOHHARY 

LOCATIONS  COHBINI)^  VARIHIES 


Seed  Data 

OIL  NITROGEN  FREE  Seed 

(percent)  (percent)  GOSSYPOL  Grade 

(percent) 


LOCATION  HIRHOLl^E  INSTRUHENT  COLQRIHETER 

UHN  WIFMHITY  TENACITY  Rd  HUNTER'S 
(inches)  (PERCENT)  (g/tei)  b  value 


DALLAS, TX 


1.Q8 


81.6  23.2  69.8 


8.8  19.73  3.94 


.52  4.8 
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1984  BLACXLANl)  COHON  VARIETY  TEST 


DA11AS>TY 


VARIETY 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

t 

BOa  SIZE 
(g/b«ll) 

• 

LINT 

PERCENT 

• 

SEED 

INDEX 

t 

YARN 

TENACITY 

l«N/tex) 

• 

DIGITAL  FIBROGRAPH 
2.5Z  S.L.  5flZ  S.L. 
(inches)  (inches) 

I  • 

STELQMETER  rtICll 
T1  El  (Rea 

(.iN/tex)  (PERCENT) 

•  • 

G+P  3774 

484  A 

4.63 

38.8 

10.1 

122 

1.01 

.49 

181 

6.2 

HCNAIR  235 

416  AB 

3.98 

42.1 

8.9 

133 

1.00 

.46 

182 

5.2 

It 

PAYMASTER  145 

398  ABC 

3.95 

40.6 

9.4 

122 

.94 

.45 

186 

5.0 

C 

CASCOT  C-13 

372 

BC 

4.72 

40.9 

9.2 

117 

.97 

.45 

179 

4.9 

STONEVILLE  213 

370 

BC 

4.19 

38.6 

9.3 

126 

1.03 

.48 

171 

5.8 

c 

% 

PIO)£ER  SR  1140 

347 

BCD 

4.50 

38.0 

9.8 

127 

1.00 

.48 

196 

5.5 

STOHEVILLE  312 

345 

BCD 

4.66 

42.7 

9.8 

127 

1.01 

.46 

179 

5.3 

G+P  5479 

316 

BCD 

3.96 

37.5 

9.8 

131 

.98 

.47 

188 

5.5 

( 

TAlttOT  SP  37H 

311 

BCD 

4.14 

39.5 

9.0 

118 

.96 

.45 

169 

5.3 

c 

% 

LANKART  LX  571 

307 

CD 

6.15 

38.8 

11.6 

119 

.98 

.48 

184 

5.7 

6 

% 

TAMCOT  CAMD-E 

301 

CD 

4.27 

39.3 

9.1 

111 

.94 

.46 

164 

5.6 

G 

% 

ACALA  SJ  C-1 

259 

D 

4.76 

38.1 

11.3 

183 

1.10 

.53 

251 

5.5 

1984  BLACXLAND  COTTON  VARIETY  TEST 

DALLAS>TX 

- 

VARIEH 

HIGH-VOLUME  INSTRUMENT 

COLORIMETER 

Seed  Data 

UHM  UNIFORMITY 

TENACITY 

Rd  HUNTER'S 

OIL 

NITROGEN 

FREE 

S« 

(inches)  (PERCENT) 

(g/tex) 

b  valoe 

(percent) 

(percent) 

GQSSYPOL 

(percent) 

Gfc 

G+P  3774 

1.02 

81.0 

22.5 

71.8 

8.4 

20.91 

3.93 

.56 

J! 

MCNAIR  235 

1.93 

82.5 

22.5 

65.5 

8.8 

19.63 

3.96 

.55 

i 

PAYMASTER  145 

.96 

83.0 

23.0 

66.3 

8.5 

20.75 

4.08 

.60 

CASCOT  C-13 

.96 

79.3 

20.5 

71.9 

8.9 

20.32 

3.93 

.48 

,(i 

STO)CVILL£  213 

1.06 

81.5 

25.0 

68.0 

9.2 

16.86 

3.75 

.59 

,1 

PIONEER  BR  1140 

.99 

82.5 

23.0 

69.8 

8.5 

20.22 

3.89 

.54 

,1; 

STONEViaE  302 

1.90 

81.9 

22.5 

70.5 

9.3 

18.83 

3.96 

.54 

•fi 

G+P  5479 

1.01 

81.0 

21.5 

71.5 

8.6 

19.82 

3.83 

.52 

TAMCOT  SP  37H 

.97 

81.5 

21.0 

71.3 

8.8 

21.24 

3.94 

.55 

. 

LANXART  LX  571 

1.00 

82.0 

24.9 

69.5 

9.7 

19.11 

3.94 

.39 

TAMCOT  CAMD-E 

.90 

80.5 

29.5 

72.0 

9.0 

29.34 

3.92 

.48 

.1 

ACALA  SJ  C-1 

1.13 

84.0 

32.5 

70.3 

8.5 

19.58 

4.13 

.42 

.5, 
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1?84  PLAINS  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SOHHARY 


VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 


VARIETY 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

t 

BOa  SIZE 
(g/bBll) 

• 

LINT 

PERCENT 

« 

SEED 

INDEX 

•• 

YARN 

TENACITY 

(rtN/tex) 

1 

DIGITAL  FIBROGRAPH 
2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 
(inches)  (inches) 

•  • 

STELQMETER 

T1  El 

(rtN/tex)  (PERCENT) 

•  t 

MICRONAIRE 

(Readinq) 

1 

PAYMASTER  145 

538  A 

5.37 

36.8 

10.9 

133 

.96 

.47 

182 

6.2 

4.49 

CASCOT  L-7 

522  AB 

5.64 

37.4 

10.6 

137 

1.03 

.49 

191 

6.4 

3.89 

DPL  SR-383 

484  ABC 

6.25 

36.2 

12.3 

143 

1.00 

.49 

201 

6.2 

4.73 

MCNAIR  235 

480  ABC 

5.18 

36.9 

10.2 

137 

1.02 

.48 

186 

6.1 

4,06 

PAYMASTER  464 

478  ABC 

5.62 

35.1 

11.2 

135 

.98 

.47 

197 

6.1 

3.98 

6SA  71 

453  BC 

5.S8 

30.4 

19.8 

139 

.99 

.48 

180 

6.2 

4.26 

STONEVILLE  302 

444  CD 

5.55 

38.1 

10.7 

129 

.99 

.47 

179 

6.4 

4.02 

LAJ«ART  a  571 

421  CDE 

7.08 

35.3 

13.2 

126 

1.03 

.49 

173 

6.4 

4.17 

STONEVILLE  213 

409  CDE 

4.99 

36.0 

10.3 

127 

1.01 

.48 

182 

6.5 

4.42 

DUNN  219 

374  DE 

6.17 

34.0 

12.9 

150 

1.07 

.51 

212 

6.0 

4.08 

ACALA  SJ  C’l 

355  E 

5.71 

36.9 

11.3 

170 

1.06 

.52 

236 

6.2 

3.91 

1984  PLAINS  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 

VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 

• 

VARIETY 

HIGH-VOLUME  INSTRUMENT 

UHM  UNIFORMin  TENACIH 

(inches)  (PERCENT)  (g/tex) 

COLORIMETER 

Rd  HUNTER'S 

b  value 

OIL 

(percent) 

Seed 
NITROGEN  . 
(percent) 

Data 

FREE 

GOSSYPQL 

(percent) 

Seed 

Grade 

PAYMASTER  145 

.95 

81.4 

24.1 

73.9 

8.7 

21.00 

3.89 

.63 

5.0 

CASCOT  L-7 

1.93 

80.9 

23.4 

75.2 

8.9 

20.50 

3.94 

.60 

5.2 

DPL  SR-383 

.99 

82.6 

27.5 

74.4 

9.1 

20.54 

3.96 

.57 

5.1 

MCNAIR  235 

1.03 

81.8 

25.3 

74.8 

8.7 

28.35 

3.84 

.64 

4.4 

PAYMASTER  404 

.97 

81.4 

25.7 

74.6 

8.9 

19.66 

3.80 

.57 

4.1 

GSA  71 

.98 

81.5 

25.4 

74.8 

8.9 

29.67 

3.88 

.63 

5.4 

STONEVILLE  302 

.99 

80.8 

23.9 

75.2 

9.2 

29.12 

3.87 

.69 

4.6 

LANKART  LX  571 

1.03 

81.2 

24.5 

74.7 

8.9 

19.65 

3.90 

.45 

5.5 

STONEVILLE  213 

1.81 

81.3 

24.8 

74.1 

9.2 

19.06 

3.78 

.75 

4.1 

DUW(  219 

1.11 

82.3 

29.8 

73.8 

3.6 

19.01 

3.80 

.52 

4.0 

ACALA  SJ  C-1 

1.05 

33.3 

29.6 

74.8 

8.6 

21.10 

3.94 

.47 

4.3 

57 


1984  PLAINS  REGIONAL  COHON  VARIEH  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


BOa  SIZE,  GRAM  PER  BOLL 


LINT  pa 


SEED  INDEX 


LANKART  U  571 

7.18 

A 

STONEVILLE  302 

38.1  A 

LANKART  LX  571 

13.2 

A 

DPL  SR-383 

6.25 

B  - 

CASCOT  L-7 

37.4  A 

DUNN  219 

12.9 

A 

mi  21? 

6.17 

B 

MCNAIR  235 

36.9  A 

DPL  SR-383 

12.3 

AB 

GSA  71 

5.88 

C 

ACALA  SJ  C-1 

36.9  A 

ACALA  SJ  C-1 

11.3 

K 

ACALA  SJ  C-1 

5.78 

CD 

PAYMASTER  145 

36.8  A 

PAYMASTER  404 

11.2 

BC 

CASCOT  L-7 

5.64 

CD 

DPL  SR-383 

36.2  A 

PAYMASTER  145 

10.9 

BC 

PAYHASTER  404 

5.62 

D 

STONEVILLE  213 

36.8  A 

GSA  71 

18.7 

C 

STlWeiLLE  382 

5.55 

DE 

LAWCART  a  571 

35.3  A 

STONEVILLE  382 

10.7 

C 

PAYMASTER  145 

5.37 

EF 

PAYMASTER  484 

35.1  A 

CASCOT  L-7 

10.6 

C 

MCNAIR  235 

5.18 

EG 

DUNN  219 

34.0  AB 

STONEVILLE  213 

10.3 

C 

STONEVILLE  213 

4.99 

G 

GSA  71 

30.4  B 

MCNAIR  235 

10.2 

C 

Y/«N  'TENACITY 

FIBR0GRAPH--2.5Z  S.L. 

FIBROGRAPH-! 

50Z  S.L. 

ACALA  SJ  C-1 

178  A 

DUNN  219 

1.07  A 

ACALA  SJ  C-1 

0.52 

A 

DUNN  219 

150  B 

ACALA  SJ  C-1 

1.06  AB 

DUNN  219 

0.51 

Afi 

DPL  SR-383 

143  C 

LANKART  LX  571 

1.03 

BC 

LANKART  LX  571 

0.49 

BC 

MCNAIR  235 

137  CD 

CASCOT  L-7 

1.03 

BC 

DPL  SR-383 

0.-49 

BC 

CASCOT  L-7 

137  CD 

MCNAIR  235 

1.02 

CD 

CASCOT  L-7 

0.49 

BC 

PAYMASTER  484 

135  DE 

STONEVILLE  213‘ 

1.01 

CDE 

STONEVILLE  213 

0.48 

C 

PAYMASTER  145 

133  DEF 

DPL  SR-383 

1.08 

CDE 

GSA  71 

0.48 

c 

GSA  71 

130  EFG 

GSA  71 

0.99 

DEF 

MCNAIR  235 

0.48 

c 

STONEVILLE  302 

129  EFG 

STONEVILLE  332 

0.99 

DEF 

PAYMASTER  145 

0.47 

c 

STONEVILLE  213 

127  FG 

PAYMASTER  484 

0.98 

EF 

STONEVILLE  382 

0.47 

c 

LANKART  U  571 

126  6 

PAYMASTER  145 

0.96 

F 

PAYMASTER  404 

8.47 

c 

STaOJCTER  - 

T1 

.STaOMETER  - 

El 

MICRQNAIRE 

ACALA  SJ  C-1 

236  A 

STONEVILLE  213 

6.5  A 

DPL  SR-383 

4.73  A 

DUNN  219 

212 

B 

LANKART  LX  571 

6.4  A 

PAYMASTER  145 

4.49  AB 

DPL  SR-383 

201 

C 

STONEVILLE  302 

6.4  A 

STONEVILLE  213 

4.42 

BC 

PAYMASTER  484 

197 

CD 

CASCOT  L-7 

6.4  A 

GSA  71 

4.26 

BCD 

CASCOT  L-7 

191 

DE 

GSA  71 

6.2  A 

LANKART  LX  571 

4.17 

CDE 

MCNAIR  235 

186 

EF 

PAYMASTER  145 

6.2  A 

DUNN  219 

4.07 

DE 

STONEVILLE  213 

182 

EFG 

ACALA  SJ  C-1 

6.2  A 

MCNAIR  235 

4.06 

DE 

PAYMASTER  145 

182 

EFG 

DPL  SR-383 

6.2  A 

STONEVILLE  302 

4.02 

DE 

GSA  71 

188 

FG 

MCNAIR  235 

6.1  A 

PAYMASTER  434 

3.97 

E 

STONEVILLE  382 

179 

FG 

PAYMASTER  404 

6.1  A 

ACALA  SJ  C-1 

3.91 

E 

LANKART  U  571 

173 

6 

DUNN  219 

6.0  A 

CASCOT  L-7 

3.89 

E 
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1984  PLAINS  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


UHM  (INCHES) 

UNIFORMin  1 

[PERCENT) 

TENACITY  (G/TEX) 

^  219 

1.11  A 

ACALA  SJ  C-1 

83.2  A 

DUNN  219 

29.8  A 

ACALA  SJ  C-1 

1.85 

B 

DPL  SR-383 

82.6  AB 

ACALA  SJ  C-1 

29.6  A 

LAMCART  a  571 

1.83 

BC 

DUNN  219 

82.3  ABC 

DPL  SR-383 

27.5  1 

5 

MCNAIR  235 

1.83 

K 

MCNAIR  235 

81.7 

BCD 

PAYMASTER  404 

25.7 

C 

CASCOT  L-7 

1.03 

8C 

GSA  71 

81.5 

CDE 

GSA  71 

25.4 

CD 

STOHEVILLE  213 

1.81 

BCD 

PAYMASTER  145 

81.4 

CDE 

MCNAIR  235 

25.2 

CD 

STONEVILLE  312 

0.99 

CDE 

PAYMASTER  404 

81.4 

CDE 

STONEVILLE  213 

24.7 

CDE 

DPL  SR-383 

8.99 

CDE 

STONEVILLE  213 

81.3 

DE 

LANKART  LX  571 

24.5 

CDE 

6SA  71 

3.98 

DE 

LANKART  U  571 

81.2 

DE 

PAYMASTER  145 

24.1 

DE 

PAYMASTER  404 

8.97 

DE 

CASCOT  L-7 

80.9 

DE 

STONEVILLE  302 

23.9 

DE 

PAYMASTER  145 

0.95 

E 

STONEVILLE  302 

80.7 

E 

CASCOT  L-7 

23.4 

E 

COLORIMHER  -RD 

COLORIMETER 

-  B 

OIL  (PERCENT) 

STONEVILLE  302 

75.2  A 

STQl€VILLE  213 

9.2  A 

ACALA  SJ  C-1 

21.10 

A 

CASCOT  L-7 

75.2  A 

STONEVILLE  302 

9.2  A 

*  PAYMASTER  145 

21.00 

A 

GSA  71 

74.8  AB 

DPL  SR-333 

9.1  A 

GSA  71 

20.67 

AB 

MCNAIR  235 

74.8  AB 

LANKART  LX  571 

8.9  AB 

DPL  SR-383 

20.54 

AB 

LANKART  U  5’Jl 

74.7  AB 

GSA  71 

8.9  AB 

CASCOT  L-7 

20.50 

AB 

ACALA  SJ  C-1 

74.7  AB 

CASCOT  L-7 

8.9  AB  ■ 

MCNAIR  235 

20.35 

AB 

PAYMASTER  404 

74.6  AB 

PAYMASTER  404 

8.9  AB 

STONEVILLE  302 

20.12 

AB 

DPL  S8-383 

74.4  AB 

PAYMASTER  145 

8.7  B 

LANKART  LX  571 

19.65 

K 

STONEVILLE  213 

74.1  ABC 

MCNAIR  235 

8.6  B 

PAYMASTER  404 

19.65 

BC 

DUNN  219 

73.8  BC 

DUNN  219 

8.6  B 

STONEVILLE  213 

19.06 

C 

PAYMASTER  145 

73.0  C 

ACALA  SJ  C-1 

8.6  B 

DUNN  219 

19.01 

C 

NITROGEN  (PERCENT) 

FREE  GOSSYPOL  (PERCENT) 

SEED  GRADE 

DPL  S8-383 

3.96  A 

STONEVILLE  213 

0.75  A 

LANKW(T  LX  571 

5.5 

A 

ACALA  SJ  C-1 

3.94  A 

STONEVILLE  302 

0.69  AB 

GSA  71 

5.4 

A 

CASCOT  L-7 

3.94  A 

MCNAIR  235 

0.64 

BC 

CASCOT  L-7 

5.2 

AB 

LANKART  U  571 

3.90  AB 

GSA  71 

0.63 

BC 

DPL  SR-383 

5.1 

AB 

PAYMASTER  145 

3.89  AB 

PAYMASTER  145 

0.63 

BC 

PAYMASTER  145 

5.0 

ABC 

GSA  71 

3.88  AB 

CASCOT  L-7 

0.60 

C 

STOf€VILL£  302 

4.6 

BCD 

STONEVILLE  312 

3.87  AB 

DPL  S8-383 

0.57 

CD 

MCNAIR  235 

4.4 

CD 

MCNAIR  235 

3.84  AB 

PAYMASTER  404 

0.57 

CD 

ACALA  SJ  C-1 

4.3 

D 

DUNN  219 

3.30  B 

DUNN  219 

0.52 

DE 

STONEVILLE  213 

4.1 

D 

PAYMASTER  404 

3.80  B 

ACALA  SJ  C-1 

0.47 

E 

PAYMASTER  404 

4.1 

D 

STONEVILLE  213 

3.78  B 

LANKART  LX  571 

0.45 

E 

DUNN  219 

4.0 

D 
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1984  PLAINS  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST- 
SUBREGIONAL  SU««m  COMBINING  LUBBQCX(IRR),  LAMESA(DRY)  AND  HALF«AY(IRR)  TX 

VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 


YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH  STELOMETER  MIC 


VARIETY 

LINT  YIELD 

BOa  SIZE  LINT 

SEED 

TENACITY 

2.5X  S.L.  sox  S.L. 

T1 

El 

(Re 

(Ib/acre) 

• 

(q/boll) 

• 

PERCENT 

• 

INDEX 

(nN/tex) 

t 

(inches)  (inches) 

•  • 

(«N/tex) 

1 

(PERCENT) 

t 

CASCOT  L-7 

883  A 

5.44 

36.2 

10.8 

CM 

1.00 

.47 

184 

6.6 

PAYMASTER  145 

772  AB 

5.21 

34.2 

11.6 

133 

.95 

.46 

178 

6.2 

DPL  SR-383 

753  AB 

6.35 

33.9 

13.3 

138 

1.01 

.49 

190 

‘6.7 

MCNAIR  235 

732  AB 

5.06 

33.3 

10.2 

134 

1.01 

.47 

183 

6.7 

PAYMASTER  404 

S88  ABC 

5.40 

32.5 

11.5 

129 

.97 

.47 

189 

6.5 

STONEVILLE  382 

669  ABCD 

5.22 

35.4 

10.8 

124 

.97 

.45 

174 

6.9 

GSA  71 

642  BCD 

5.81 

31.9 

8.9 

126 

1.00 

.48 

176 

6.7 

STCMVILLE  213 

557  CD 

4.68 

32,8 

18.2 

121 

.98 

.46 

171 

7.2 

DUNN  219 

551  CD 

5.83 

31.1 

12.8 

143 

1.06 

.49 

201 

6.5 

LANXART  LX  571 

546  CD 

6.66 

31.4 

13.5 

122 

1.04 

.48 

169 

6.7 

ACALA  SJ  C-1 

533  D 

5.59 

34.1 

11.1 

160 

1.05 

.51 

222 

6.4 

1984  PLAINS  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 

SUBREGIONAL  SUMMARY  COMBINING  LUBBOCK(IRR), 

LAMESA(DRY)  AND  HALFUAYdRR)  TX 

VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 

VARIETY 

HIGH-VaUME  INSTRUMENT 

COLORIMETER 

Seed  Data 

UHM 

UNIFORMin 

TENACITY 

Rd 

HUNTER'S 

OIL 

NITROGEN 

FREE 

Se 

(inches) 

(PERCENT) 

(g/tex) 

b  valve 

(percent) 

(percent) 

GOSSYPQL 

Gr 

(percent) 

CASCOT  L-7 

1.80 

79.7 

23.5 

77.0 

8.3 

20.78 

3.90 

.61 

PAYMASTER  145 

.94 

80.5 

23.8 

74.8 

8.6 

20.98 

3.83 

.61 

DPL  S8-383 

1.01 

82.3 

27.3 

76.0 

8.9 

21.12 

3.94 

.64 

MCNAIR  235 

1.01 

88.8 

24.8 

76.1 

3.5 

20.32 

3.75 

.67 

PAYMASTER  414 

.97 

80.8 

26.3 

75.9 

8.9 

20.12 

3.71 

.61 

STOfOILLE  382 

.95 

79.3 

24.2 

76.7 

9.1 

20.19 

3.89 

.72 

GSA  71 

.97 

80.3 

25.8 

75.4 

9.0 

20.82 

3.87 

.70 

STONEVILLE  213 

.97 

80.7 

24.7 

75.4 

9.4 

19.15 

3.71 

.86 

DU»<  219 

1.09 

81.3 

29.8 

75.0 

8.5 

20.06 

3.79 

.58 

LANXART  LX  571 

1.04 

80.2 

24.8 

76.5 

8.8 

20.65 

3.98 

.53 

ACALA  SJ  C-1 

1.03 

82.3 

28.5 

75.9 

3.7 

21.44 

3.79 

.48 
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1984  PLAINS  REGIONAL  COnON  VARIETY  TEST 

SUBREGIONAL  SUNNARY  COMBINING  CHIUICOTHE  (DRY),  TX;  ALTUS(IRR),  CHICKASHA  (IRR.  AND  DRY),  AND  HANGyH(DRY),  OX 
VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 


YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH  STaONETER  NICRONAIRE 


VARIETY 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

1 

BOLL  SIZE 
(q/boll) 

• 

LINT 

PERCENT 

« 

SEED 

INDEX 

c 

TENACin 

(ftN/tex) 

t 

2.5Z  S.L. 
(inches) 

50Z  S.L. 
(inches) 

• 

Tl  El  (Reading) 

(«N/tex)  (PERCENT) 

t  1  • 

PAYMASTER  145 

398 

A 

5.47 

38.4 

10.6 

134 

.97 

.48 

186 

6.2 

4.87 

CASCOT  L-7 

354 

AB 

5.77 

38.2 

10.9 

143 

1.06 

.51 

198 

6.2 

4.20 

LAW^T  a  571 

346 

AB 

7.34 

37.6 

13.8 

130 

1.02 

.50 

177 

6.0 

4.82 

GSA  71 

339 

B 

5.93 

29.5 

11.9 

133 

.98 

.43 

185 

5.8 

4.37 

PAYMASTER  404 

338 

B 

5.75 

36.7 

11.0 

140 

.98 

.48 

205 

5.6 

4.28 

MCNAIR  225 

329 

B 

5.25 

39.1 

10.2 

139 

1.04 

.50 

190 

5.5 

4.68 

DPL  SR-383 

322 

BC 

6.19 

37.6 

11.3 

148 

.99 

.49 

212 

5.7 

5.18 

STONEVILLE  213 

328 

K 

5.18 

37.9 

10.4 

133 

1.04 

.51 

193 

5.7 

4.87 

STONEVILLE  382 

309 

BC 

5.75 

39.8 

18.7 

134 

1.81 

.49 

184 

5.9 

4.53 

DUNN  219 

267 

CD 

6.37 

35.7 

13.0 

156 

1.08 

.54 

223 

5.5 

4.62 

ACALA  SJ  C-1 

248 

D 

5.77 

38.6 

11.5 

180 

1.08 

.54 

250 

6.0 

4.30 

1984  PLAINS  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 

SUBREGIONAL  SUMMARY  CGHBINING  CHiaiCOTNE  (DRY),  TXj  ALTUS(IRR),  CHICKASHA  (IRR.  AND  DRY),  AND  HANGUM(DRr),  OX 
VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 


VARIETY  HIGH-VOLUNE  INSTRUNEHT  COLORIMETER  Seed  Data 


UHM 

(inches) 

UNIFORMITY 

(PERCENT) 

TENACITY 

(g/tex) 

Rd 

HUNTER'S 
b  value 

OIL 

(percent) 

NITROGEN 

(percent) 

FREE 

GOSSYPOL 

(percent) 

Seed 

Grade 

PAYMASTER  145 

.96 

82.3 

24.3 

71.3 

8.8 

21.03 

3.95 

.65 

5.0 

CASCOT  L-7 

1.05 

82.2 

23.3 

73.3 

9,0 

20.22 

3.98 

.58 

5.0 

LAWART  LX  571 

1.02 

82.2 

24.2 

72.8 

9.1 

18.64 

3.89 

.37 

5.7 

GSA  71 

.99 

82.7 

25.0 

74.2 

8.8 

20.52 

3.98 

.56 

5.3 

PAYMASTER  404 

.97 

82.8 

25.0 

73.3 

9.0 

19.19 

3.88 

.53 

4.0 

MCNAIR  235 

1.86 

82.7 

25.7 

73.5 

3.8 

28.39 

3.93 

.61 

4.8 

DPL  SR-383 

.97 

82.8 

27.7 

72.8 

9.2 

19.95 

3.98 

.50 

5.2 

STONEVILLE  213 

1.85 

81.8 

24.8 

72.8 

9.0 

18.97 

3.86 

.63 

4.8 

STOieiLLE  382 

1.02 

82.2 

23.7 

73.7 

9.2 

20.04 

3.86 

.65 

5.0 

DUNN  219 

1.12 

83.3 

29.8 

72.6 

8.7 

17.96 

3.82 

.46 

4.0 

ACALA  SJ  C-1 

1.07 

84.2 

30.7 

73.6 

8.6 

20.76 

4.08 

.45 

5.3 

61 


I 

1984  PLAINS  REGIONAL  COTT(»l  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


LOCATIONS  COMBINING  VARIETIES 


YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH  STEOHETER  HIClli 


LOCATION 

LINT  YIELD 

BOa  SIZE 

LINT 

SEED 

TENACITY 

2.5Z  S.L. 

5flZ  S.L. 

T1  El  (Rea 

(Ib/acre) 

(q/boll) 

PERCENT 

INDEX 

(nN/tei) 

(inches) 

(inches) 

(nN/tex)  (PERCENT) 

LUBBOCK (IRR),TX 

971 

A 

5.51 

33.6 

12.0 

134 

1.02 

.47 

180 

6.6 

3 

HALFWAY, n 

663 

B 

5.25 

35.5 

9.5 

131 

.98 

.45 

184 

6.8 

3 

ALTUS,  OK 

633 

B 

6.43 

38.4 

12.3 

149 

1.08 

.54 

281 

6.2 

4 

CHS, OK  (IRR) 

385 

C 

6.68 

36.4 

12.3 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

UWi£SA,n 

342 

C 

5.95 

30.9 

12.3 

133 

1.01 

.50 

191 

6.5 

3 

CHS,0K  (DRY) 

241 

D 

5.48 

39.2 

10.3 

138 

.99 

.48 

189 

5.5 

4 

CL  (DRY),TX 

.  215 

D 

4.99 

35.1 

10.2 

141 

1.01 

.49 

210 

5.8 

4 

MANGUM,0X 

148 

E 

5.94 

36.9 

11.7 

0  • 

.00 

.00 

0 

.0 

1984  PLAINS  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 

LOCATIONS  COMBINING  V<«IETIES 


LOCATION  HIGH-VOLUME  INSTRUMENT  COLORIMETER  Seed  Data 


UHM 

(inches) 

UNIFORMITY 

(PERCENT) 

TENACITY 

(g/tex) 

Rd 

HUNTER'S 
b  value 

OIL 

(percent) 

NITROGEN 

(percent) 

FREE 

GOSSYPOL 

(percent) 

See  1 
Gra 

1 

LUBBOCK(IRR),TX 

1.82 

80.6 

24.6 

77.2 

9.1 

19.95 

3.96 

.61 

HALFWAY,TX 

.97 

80.0 

26.1 

77.7 

8.5 

19.79 

4.01 

.60 

ii 

ALTUS,  OK 

1.09 

83.3 

25.8 

78.1 

8.9 

20.87 

3.76 

.74 

CHS,OK  (IRR) 

.08 

.0 

.0 

.0 

.0 

.00 

.00 

.00 

l! 

LAMESA,TX 

1.00 

81.7 

26.6 

72.8 

8.9 

21.79 

3.58 

.71 

i 

CHS,OX  (DRY) 

.98 

81.5 

24.1 

70.9 

8.5 

19.53 

4.08 

.39 

1 

k 

CL  (DRY),TX 

1.81 

82.4 

27.6 

70.2 

9.4 

18.97 

3.92 

.51 

j 

MANGUH,OK 

.00 

.0 

.0 

.0 

.0 

.08 

.00 

.08 

1 

62 


1984  PLAINS  REGIONAL  COHOH  VARIETY  TEST 


LUBBOCK (IRR)>TX 


YARN 

DIGITAL  FIBRQGRAPH 

STELONETER 

MICRONAIRE 

VARIETY 

LINT  YIELD 

BOLL  SIZE 

LINT 

SEED 

TENACITY 

2.5Z  S.L. 

50Z  S.L. 

T1 

El 

(Reading) 

(Ib/acre) 

« 

(g/bai) 

f 

PERCENT 

t 

INIO 

t 

(ftN/tex) 

• 

(inches) 

t 

(inches) 

1 

(«N/tex) 

1 

(PERCENT) 

• 

• 

CASCOT  L-7 

1174  A 

5.54 

36.9 

18.8 

130 

1.01 

.47 

175 

6.7 

3.65 

DPL  SR-383 

1116  AB 

6.33 

34.3 

13.7 

136 

1.83 

.48 

187 

6.3 

4.50 

PAYMASTER  484 

im  AB 

5.41 

32.8 

11.1 

127 

.99 

.48 

185 

6.3 

3.70 

PAYMASTER  145 

1883  AB 

4.91 

34.8 

11.1 

149 

.95 

.45 

171 

5.7 

4.25 

MCNAIR  235 

1S33  K 

5.00 

32.9 

18.8 

136 

1.03 

.47 

186 

6.6 

3.38 

STONEVILLE  312 

1809  BC 

5.86 

35.8 

11.3 

125 

.98 

.45 

173 

7.2 

3.30 

6SA  71 

916  CD 

5.69 

31.9 

13.1 

128 

1.93 

.48 

169 

6.8 

3.58 

ACALA  SJ  C-1 

829  DE 

5.76 

34.8 

12.1 

155 

1.98 

.54 

214 

6.5 

3.78 

STWeiLLE  213 

826  DE 

4.56 

33.1 

18.4 

119 

.98 

.46 

167 

7.9 

3.90 

imm  LX  571 

816  DE 

6.61 

31.7 

13.8 

121 

1.84 

.45 

160 

6.4 

3.40 

Jim  219 

788  E 

5.71 

31.8 

13.8 

148 

1.88 

.48 

198 

6.5 

3.50 

1984  PLAINS  REGIOI^  COHON  VARIETY  TEST  . 


LUBBOa(IRR),TX 


VARIETY 

HIGH-VQLID€  INSTRUMENT 

COLORIMETER 

Seed  Data 

UHM  IDdFORMITY  TENACITY 

Rd  HUNTER'S 

OIL 

NITROGEN  FREE 

Seed 

•  • 

(inches)  (PERCENT)  (g/tex) 

b  valve 

(percent) 

(percent)  GQSSYPQL 
(percent) 

Grade 

CASCOT  L-7 

1.83 

79.5 

22.8 

78.9 

DPL  S8-383 

1.04 

83.8 

25.9 

78.5 

PAYJWSTER  484 

.98  ■ 

81.8 

25.0 

78.0 

PAYMASTER  145 

.92 

88.0 

22.3 

75.5 

MCNAIR  235 

1.06 

80.5 

23.5 

77.3 

STONEVILLE  382 

.99 

78.5 

24.8 

78.3 

GSA  71 

1.81 

79.5 

26.8 

76.8 

ACALA  SJ  C-1 

1.86 

83.8 

27.9 

76.5 

STONEVILLE  213 

.98 

88.5 

24.8 

77.8 

LANKART  LX  571 

1.85 

88.8 

25.8 

77.8 

DUNN  219 

1.11 

81.5 

27.5 

75.3 

9.8 

19.96 

4.04 

.61 

6.8 

9.0 

21.39 

4.29 

.63 

5.0 

9.2 

19.57 

3.88 

.54 

4.5 

9.1 

20.56 

4.81 

.57 

5.0 

8.9 

19.75 

3.85 

.63 

4.8 

9.2 

19.32 

3.94 

.69 

4.5 

9.1 

20.56 

4.34 

.67 

5.8 

8.9 

21.66 

3.91 

.46 

3.8 

9.7 

17.41 

3.77 

.88 

3.3 

9.1 

20.88 

4.08 

.54 

4.5 

3.7 

19.26 

3.96 

.55 

4.0 

63 


HALFWAY, TX 

r 

1984  PLAINS  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 

YARN 

DIGITAL  FIBROGRAPH  STELOMETER 

HIDll 

V#«IETY 

LINT  YIELD  BaL  SIZE  LINT 

SEED 

TENACITY 

2.5Z  S.L.  58Z  S.L. 

T1 

El 

(Rei( 

• 

. (Ib/acre) 

1 

(g/boll) 

1 

PERCENT 

ff 

INDEX 

f 

(«N/tex) 

• 

(inches)  (inches) 

1  t 

(rtN/tex)  (PERCENT) 

1  • 

PAYHASTER  145 

914  A 

5.21 

36.8 

11.3 

123 

.96 

.45 

172 

6.4 

3. 

CASCOT  L-7 

766  A6 

4.96 

38.2 

8.6 

132 

.96 

.45 

188 

6.8 

3. 

KCNAIR  235 

755  AB 

4.54 

36.1 

8.8 

130 

.95 

.44 

179 

6.6 

3, 

STOHEVILLE  382 

708  BC 

4.98 

37.2 

18.2 

123 

.97 

.45 

173 

6.9 

3. 

DPL  SR-383 

784  BC 

5.66 

35.5 

11.9 

134 

.97 

.46 

188 

7.1 

3. 

GSA  71 

690  BC 

5.41 

35.1 

.0 

129 

.98 

.47 

174 

7.1 

3. 

PAYMASTER  404 

677  BC 

5.06 

34.6 

18.1 

128 

.96 

.45 

194 

7.0 

3. 

STONEVIliE  213 

569  ra 

4.38 

35.6 

9.3 

121 

.94 

.44 

172 

6.8 

3. 

LAi«ART  LX  571 

542  CD 

6.44 

33.4 

13.2 

125 

1.03 

.47 

170 

7.3 

3, 

1HJ>«  219 

536  CD 

5.87 

33.3 

11.3 

141 

1.03 

.47 

197 

6.8 

3. 

ACALA  SJ  C-1 

435  D 

5.25 

35.1 

9.8 

159 

.98 

.46 

225 

6.4 

3. 

1984  PLAINS  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 

HALFWAY, TX 

VARIETY 

HIGH-VaUHE  INSTRUHENT 

CaORIMETER 

Seed  Data 

UHN 

UNIFORMITY 

TENACITY 

Rd 

HUNTER^S 

OIL 

NITROGEN 

FREE 

See^ 

(inches) 

(PERCENT) 

(g/tex) 

• 

b  value 

(percent) 

(percent) 

GOSSYPOL. 

Grad 

(percent) 

PAYMSTER  145 

.96 

79.5 

24.5 

77.3 

7.8 

21.41 

4.06 

.60 

CASCOT  L-7 

.96 

79.8 

24.8 

79.3 

8.6 

19.85 

4.06 

.57 

HCKAIR  235 

.95 

81.8 

25.0 

78.8 

8.4 

19.71 

3.83 

.65 

STONEVILLE  382 

.94 

79.5 

24.8 

77.8 

8.8 

19.18 

4.07 

.63 

DPL  SR-383 

.96 

81.0 

28.5 

77.3 

9.9 

20.59 

4.08 

.60 

QSA  71 

.94 

79.5 

27.0 

77.5 

8.3 

19.82 

4.12 

.64 

PAYMASTER  404 

.94 

88.9 

27.8 

78.0 

8.4 

19.28 

3.97 

.55 

STONEVILLE  213 

.94 

79.5 

24.8 

77.9 

9.3 

18.43 

3.80 

.82 

LANKART  LX  571 

1.85 

79.5 

25.0 

77.3 

8.3 

20.83 

4.16 

.49 

DUNN  219 

1.88 

81.0 

29.5 

76.8 

8.1 

19.31 

3.96 

.55 

ACALA  3J  C-1 

.97 

81.0 

28.5 

78.3 

8.4 

20.97 

4.02 

.48 

64 

1984  PLAINS  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 


ALTUS,  OK 


YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH  STELOHETER  MICRONAIRE 


VARIETY 

UNT  YIELD 
(Ib/acre) 

• 

BaL  SIZE 
(g/boll) 

1 

LINT 

PERCENT 

1 

SEED 

INDEX 

• 

TENACITY 

(«N/tex) 

• 

2.5Z  S.L. 
(inches) 

• 

5flZ  S.L. 
(inches) 

1 

Tl  El  (Reading) 

(ftN/tex)  (PERCENT) 

•  1  • 

PAYHASTER  145 

737 

A 

5.99 

38.3 

11.4 

151 

1.83 

.52 

193 

6.8 

5.10 

STONEVILLE  213 

684 

AB 

6.97 

39.9 

11.7 

133 

1.87 

.53 

184 

6.8 

5.05 

HCNAIR  235 

662 

ABC 

5.47 

39.9 

18.8 

144 

1.87 

.53 

203 

5.7 

4.75 

CASCOT  L-7 

655 

ABC 

6.27 

38.9 

11.4 

147 

1.13 

.55 

282 

6.7 

4.35 

DPL  SR-383 

643 

BCD 

6.55 

38.8 

12.7 

154 

1.85 

.54 

209 

5.9 

5.40 

STOJCVILLE  382 

633 

BCD 

6.49 

41.3 

11.3 

143 

1.07 

.54 

182 

6.5 

4.65 

PAYMASTER  484 

632 

BCD 

6.33 

37.9 

12.5 

148 

1.84 

.53 

284 

5.9 

4.40 

imPAl  LX  571 

619 

BCD 

7.81 

38.9 

13.8 

132 

1.87 

.53 

182 

6.2 

5.05 

6SA  71 

584 

CD 

6.34 

36.6 

12.9 

141 

1.04 

.53 

200 

6.3 

4.85 

ACALA  SJ  C-1 

563 

D 

6.58 

39.3 

12.3 

181 

1.09 

.54 

236 

6.0 

4.45 

Wm  219 

553 

D 

7.86 

35.1 

14.3 

167 

1.15 

.58 

224 

6.0 

4.69 

1984  PLAINS  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 


ALTliS,  OK 


VARIETY  HIGH-VOLUHE  INSTRIRIENT  COLORIHETER  Seed  Data 


UHH 

(inches) 

UNIFORMITY 

(PERCENT) 

TENACITY 

(g/tex) 

Rd 

HUNTER'S 
b  valoe 

OIL 

(percent) 

NITROGEN 

(percent) 

FREE 

GOSSYPQL 

(percent) 

Seed 

Grade 

PAYlttSTER  145 

1.03 

83.5 

26.5 

77.0 

8.8 

21.52 

3.73 

.86 

5.0 

STONEVILLE  213 

1.17 

82.8 

25.8 

78.3 

9.4 

19.23 

3.60 

.89 

4.5 

HCNAIR  235 

1.13 

84.5 

26.5 

78.8 

8.7 

22.66 

3.79 

.89 

5.5 

CASCOT  L-7 

1.14 

83.5 

24.5 

79.0 

8.6 

21.62 

3.70 

.78 

5.0 

DPL  SR-383 

1.82 

84.5 

26.8 

77.5 

9.1 

21.10 

3.88 

.73 

5.3 

STONEVILLE  382 

1.11 

84.8 

23.5 

78.0 

9.0 

21.05 

3.67 

.94 

5.8 

PAYHASTER  404 

1.04 

83.5 

24.5 

78.3 

8.9 

20.75 

3.79 

.74 

4.9 

LAIKART  LX  571 

1.96 

82.8 

24.8 

76.8 

9.3 

19.49 

3.91 

.47 

6.8 

6SA  71 

1.89 

84.5 

24.5 

79.8 

8.7 

20.64 

3.77 

.73 

5.8 

ACAU  SJ  C-1 

1.13 

85.8 

28.5 

78.8 

8.9 

21.81 

3.88 

.57 

5.8 

DUNN  219 

1.21 

85.8 

38.8 

78.3 

8.8 

19.70 

3.67 

.58 

4.9 

I 


1984  PLAINS  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 


CHS, OK  (IRR) 


V^IEH 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

• 

BOL  SIZE 
(g/ball) 

t 

LINT 

PERCENT 

• 

SEED 

INDEX 

• 

PAYMASTER  145 

549 

A 

6.29 

37.3 

11.7 

MCNAIR  235 

458 

B 

5.92 

38.6 

19.8 

CASCOT  L-7 

431 

BC 

6.61 

36.6 

12.1 

PAYMASTER  494 

419 

BCD 

6.52 

35.6 

12.1 

GSA  71 

405 

BCDE 

6.67 

35.9 

12.9 

LANKART  U  571 

389 

BCDEF 

8.29 

36.2 

14.9 

STONEVILLE  392 

354 

CDEFG 

6.38 

37.7 

11.1 

DPL  SR-383 

336 

DEFG 

7.25 

34.8 

13.4 

STONEVILLE  213 

327 

EFG 

5.67 

35.2 

11.5 

DUNN  219 

297 

FG 

7.21 

34.9 

13.8 

ACALA  SJ  C-1 

280 

G 

6.73 

38.4 

12.4 

YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH  STaOHETER  HICJi 
TENACITY  2,5Z  S.L.  50Z  S.L.  T1  El  (Reji 
(nN/tex>  (inches)  (inches)  (rtN/tex)  (PERCENT) 


0 

.00 

.00 

0 

.9 

0 

.00 

.08 

0 

.0 

9 

.09 

.09 

0 

.0 

9 

.99 

.00 

9 

.0 

9 

.00 

.00 

0 

.0 

9 

.99 

.90 

0 

.0 

9 

.90 

.99 

9 

.0 

0 

.90 

.00 

0 

.0 

0 

.99 

.00 

0 

.0 

9 

.09 

.00 

0 

.0 

0 

.99 

.90 

9 

.0 

1994  PLAINS  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 

CHS, OK  (IRR) 


VARIETY  HIGH-VOLUNE  INSTRUHENT 

m  UNIFORMITY  TENACITY 
(inches)  (PERCENT)  (g/tex) 


CaORIHETER  Seed  Data 

Rd  HUHTER^S  OIL  NITROGEN  FRE  See 

b  value  (percent)  (percent)  GQSSYPOL  Gra 

(percent) 


PAYMASTER  145 

.98 

.9 

MCNAIR  235 

.09 

.9 

CASCOT  L-7 

.90 

.9 

PAYMASTER  484 

.98 

.9 

GSA  71 

.98 

.8 

LANKART  LX  571 

.90 

.9 

STONEVILLE  382 

.98 

.0 

DPL  S8-383 

.08 

.0 

STONEVILLE  213 

.90 

.8 

DUNN  219 

.09 

.9 

ACALA  SJ  C-1 

.89 

.3 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.9 

.9 

.8 

.9 

.0 

.9 


.0 

.8 

.0 

.9 

.0 

.8 

.9 

.9 

.9 

.9 

.9 


.9 

.9 

.9 

.9 

.9 

.0 

.8 

.9 

.9 

.9 

.9 


.00 

.09 

.00 

.99 

.00 

.00 

.99 

.90 

.00 

.90 

.00 

.00 

.90 

.90 

.99 

.89 

.09 

.00 

.00 

.00 

.99 

.89 

.90 

.00 

.00 

.90 

.89 

.80 

.90 

.00 

.99 

.80 

.90 
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1984  PLAINS  REGIONAL  COHON  VARIEH  TEST 


LAt€SA>TX 


VARIETY 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

• 

BOa  SIZE 
(q/boll) 

t 

LINT 

PERCENT 

c 

SEED 

INDEX 

1 

YARN 

TENACm 

(rtN/tex) 

1 

DIGITAL  FIBROGRAPH 
2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 
(inches)  (inches) 

t  • 

STELOHETER  MICRONAIRE 
T1  El  (Reading) 
(rtN/tex)  (PERCENT) 

t  •  » 

CASCOT  L-7 

469  A 

5.82 

33.5 

10.8 

134 

1.03 

.48 

190 

6.3 

3.55 

DPL  SR-383 

439  A 

7.S7 

31.8 

14.1 

143 

1.04 

.53 

197 

6.6 

4.78 

HCNAIR  235 

408  AB 

5.65 

30.9 

10.9 

137 

1.03 

.50 

184 

6.9 

3.70 

ACALA  SJ  C-t 

335  ! 

BC 

5.77 

32.5 

11.5 

166 

1.07 

.54 

229 

6.3 

3.65 

im  219 

330  : 

BC 

5.92 

29.1 

13.3 

142 

1.07 

.51 

288 

6.2 

3.60 

6SA  71 

319 

C 

6.33 

28.6 

13.6 

122 

.98 

.48 

185 

6.3 

4.20 

PAYMASTER  145 

319 

C 

5.53 

31.1 

12.2 

126 

.96 

.49 

191 

6.3 

4.15 

PAYMASTER  404 

298 

C 

5.72 

30.0 

13.4 

133 

.97 

.48 

188 

6.3 

4.85 

STOJCVILLE  302 

290 

C 

5.62 

33.3 

10.9 

124 

.95 

.43 

176 

6.7 

3.30 

LANKART  LX  571 

281 

C 

6.93 

29.3 

13.6 

122 

1.03 

.51 

177 

6.5 

3.75 

STONEVILLE  213 

276 

c 

5.09 

29.5 

10.8 

122 

1.01 

.49 

174 

7.0 

4.40 

LAMESA,TX 

1984 

PLAINS  REGIONAL  COnON  VARIETY  TEST 

VARIETY 

HIGH-VQLOME  INSTRUMENT 

UHM  UNIFORMITY  TENACIH 

(inches)  (PERCENT)  (q/tex) 

COLORIMETER 

Rd  HUNTER'S 

b  value 

OIL 

(percent) 

Seed  Data 

NITROGEN  FRE 
(percent)  GOSSYPQL 
(percent) 

Seed 

Grade 

CASCOT  L-7 

1.01 

80.5 

24.5 

73.8 

3.7 

23.31 

3.58 

.64 

5.0 

DPL  S8-383 

1.03 

33.0 

29.5 

72.3 

8.7 

21.39 

3.54 

.69 

5.0 

MCNAIR  235 

1.01 

82.0 

26.0 

72.3 

3.3 

21.58 

3.58 

.74 

4.0 

ACALA  SJ  C-1 

1.04 

83.0 

30.0 

73.0 

8.8 

21.68 

3.46 

.51 

4.0 

DUNN  219 

1.87 

81.5 

32.5 

73.0 

8.6 

21.60 

3.45 

.64 

4.0 

GSA  71 

.96 

82.0 

24.5 

72.8 

9.6 

22.09 

3.43 

.78 

5.5 

PAYMASTER  145 

.94 

82.0 

25.0 

71.5 

9.0 

28.97 

3.42 

.66 

5.0 

PAYMASTER  404 

.99 

81.5 

27.0 

71.8 

9.1 

21.59 

3.29 

.73 

4.0 

STONEVILLE  302 

.93 

80.8 

24.5 

74.0 

9.4 

22.06 

3.66 

.84 

4.0 

[mmi  LX  571 

1.01 

81.0 

24.5 

74.5 

8.9 

21.93 

3.54 

.55 

5.5 

STONEVILLE  213 

.98 

82.0 

26.0 

72.3 

9.2 

21.62 

3.55 

.98 

3.5 
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t 


1984  PLAINS  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 


CHS, OK  (DRY) 


YARN 

DIGITAL  FIBROGRAPH 

STELOMETLR 

MIC| 

VARIETY 

LINT  YIELD 

BOa  SIZE 

LINT 

SEED 

TENACITY 

2.5Z  S.L. 

5flZ  S.L. 

T1 

£1 

(Re^ 

(lb/acr€) 

a 

(g/boll) 

f 

PERCENT 

t 

INDEX 

1 

(«N/tex) 

(inches) 

• 

(inches) 

1 

(rtN/tex) 

1 

(PERCENT) 

1 

STONEVILLE  213 

281  A 

4.62 

39.8 

9.3 

130 

1.00 

.49 

184 

5.0 

5 

PAYHASTER  145 

263  A 

5.06 

38.9 

10.8 

124 

.94 

.46 

170 

6.6 

1 

PAYMASTER  404 

261  A 

5.33 

37.4 

10.0 

135 

.95 

.46 

196 

5.1 

5 

LANKART  LX  571 

259  A 

6.78 

38.4 

11.7 

131 

.96 

.45 

162 

5.5 

5 

GSA  71 

259  A 

5.K 

38.1 

10.9 

127 

.94 

.47 

161 

4.8 

5 

DPL  SR-383 

250  A 

5.46 

39.4 

10.3 

146 

.96 

.47 

210 

5.1 

1 

CASCOT  L-7 

249  A 

5.34 

39.9 

9.6 

136 

1.01 

.48 

182 

5.6 

! 

STONP^ILLE  302 

245  A 

5.37 

42.0 

10.1 

131 

.98 

.47 

178 

5.6 

5 

MCNAIR  235 

239  A 

5.08 

39.6 

9.7 

138 

1.03 

.49 

185 

5.5 

5 

im  219 

198  B 

5.58 

38.1 

11.6 

147 

1.03 

.49 

207 

4.8 

1 

ACALA  SJ  C-1 

145  C 

5.19 

39.3 

10.3 

176 

1.08 

.55 

251 

6.7 

5 

1984  PLAINS  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 

CHS, OK  (DRY) 

VARIETY 

HIGH-VaUME  INSTRUMENT 

CaORIMETER 

Seed  Data 

UHM 

UNIFORMITY 

TENACITY 

Rd 

HUNTER'S 

OIL 

NITROGEN 

FREE 

Se 

(inches) 

(PERCENT) 

(g/tex) 

b  valoe 

(percent) 

(percent) 

GQSSYPCL 

(percent) 

GT! 

STONEVILLE  213 

1.02 

80.5 

22.5 

72.3 

8.5 

18.78 

4.01 

.45 

i.l 

PAYMASTER  145 

.92 

81.0 

21.0 

70.3 

8.6 

20.27 

4.02 

.58 

ill 

PAYMASTER  404 

.91 

81.9 

25.0 

69.8 

8.5 

19.02 

4.08 

.36 

l.t 

LAI«ART  U  571 

.98 

82.5 

23.0 

71.0 

8.5 

18.45 

3.99 

.27 

1.1 

GSA  71 

.91 

81.5 

23.0 

72.0 

3.4 

20.43 

3.96 

.40 

III 

DPL  SR-383 

.93 

81.0 

27.5 

71.0 

9.1 

19.75 

4.10 

.34 

1.1 

CASCOT  L-7 

.98 

80.5 

29.5 

69.5 

8.7 

19.52 

4.26 

.41 

ii) 

STONEVILLE  302 

.97 

81.0 

22.0 

70.5 

8.9 

19.77 

3.99 

.42 

ill 

MCNAIR  235 

1.04 

82.5 

24.0 

71.5 

7.9 

21.09 

4.16 

.41 

i.l 

DUNN  219 

1.06 

82.0 

27.0 

70.8 

8.5 

17.20 

4.01 

.29 

ill 

ACALA  SJ  C-1 

1.02 

83.9 

30.0 

71.3 

7.3 

20.63 

4.27 

.35 

i.i 
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1784  PLAINS  REGIONAL  COHOH  VARIETY  TEST 


CL  (DRY),TX 

YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH  STaOMETO  HICROfWIRE 


VARIEH 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

1 

BOLL  SIZE 
(q/ball) 

• 

LINT 

PERCENT 

a 

SEED 

INDEX 

t 

TENACITY 

(«N/tei) 

• 

2.5Z  S.L. 
(inches) 

f 

50Z  S.L. 
(inches) 

• 

T1  El  (Reading) 

(nN/tex)  (PERCENT) 

1  t  a 

DPL  SR-383 

256 

A 

5,28 

37.6 

10.6 

144 

.96 

.48 

218 

6.0 

4.95 

PAYMASTER  4S4 

258 

A 

4.63 

36.7 

9.3 

139 

.97 

.46 

214 

5.8 

3.80 

PAYMASTER  145 

247 

A 

4.45 

39.5 

9.3 

128 

.96 

.47 

197 

5.9 

4.60 

CASCOT  L-7 

243 

A 

5.21 

38.8 

10.7 

146 

1.04 

.58 

212 

6.3 

4.05 

LANKART  LX  571 

226 

AB 

6.27 

38.9 

11.7 

129 

1.02 

.53 

187 

6.5 

4.45 

6SA  71 

224 

AB 

5.18 

.8 

11.8 

133 

.95 

.46 

195 

5.7 

4.48 

STONEVILLE  213 

199 

BC 

4.52 

38.9 

9.3 

136 

1.84 

.51 

213 

5.4 

4.50 

STONEVILLE  382 

193 

BC 

4.62 

40.9 

9.4 

129 

.98 

.47 

193 

5.7 

4.25 

ACALA  SJ  C-1 

187 

C 

4.80 

39,9 

10.2 

182 

1.05 

.52 

263 

5.4 

3.90 

DUNN  219 

181 

C 

5.59 

36.6 

11.7 

155 

1.07 

.54 

238 

6.0 

4.35 

MCNAIR  235 

164 

C 

4.30 

39.8 

9.2 

136 

1.01 

.48 

182 

5.3 

4.65 

1984  PLAINS  REGIONAL  COHOH  VARIETY  TEST 

CL  (DRY),TX 


VARIETY  HIGH-VOLUNE  INSTRUMENT  COLORIMETER  Seed  Data 


UHM 

(inches) 

UNIFORMin 

(PERCENT) 

TENACITY 

(g/tex) 

Rd 

HUNTER'S 
b  value 

OIL 

(percent) 

NITROGEN 

(percent) 

FREE 

GCSSYPOL 

(percent) 

Seed 

Grade 

DPL  SR-383 

.96 

83.0 

29.5 

70.0 

9.5 

19.00 

3.95 

.44 

4.5 

PAYMASTER  404 

.95 

81.5 

25.5 

72.8 

9.6 

17.80 

3.78 

.48 

4.0 

PAYMASTER  145 

.95 

82.5 

25.5 

66.5 

9.1 

21.30 

4.10 

.51 

5.0 

CASCOT  L-7 

1.84 

82.5 

25.0 

71.5 

9.6 

19.53 

3.96 

.56 

5.0 

LANKART  LX  571 

1.02 

82.0 

25.5 

78.8 

9.6 

18.00 

3.79 

.38 

5.0 

6SA  71 

.97 

82.0 

27.5 

71.5 

9.3 

20.50 

3.96 

.54 

5.0 

STONEVILLE  213 

1.96 

83.0 

27.0 

68.8 

9.0 

18.97 

3.95 

.56 

5.0 

STONEVILLE  312 

.97 

81.5 

25.5 

72.5 

9.7 

19.31 

3.92 

.60 

5.0 

ACALA  SJ  C-1 

1.07 

84.5 

33.5 

70.3 

9.0 

19.84 

4.09 

.43 

5.0 

DUNN  219 

1.09 

83.8 

32.5 

68.8 

8.9 

16.98 

3.77 

.42 

3.0 

MCNAIR  235 

1.80 

81.8 

26.5 

70.3 

9.7 

17.42 

3.85 

.63 

4.0 

69 


1984  PLAINS  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 


NANGUN,OX 


YARN 

DIGITAL  FIBROGRAPH 

STELQHETER 

VARIETY 

LINT  YIELD 

BOa  SIZE 

LINT 

SEED 

TENACITY 

2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 

T1  El 

(Ib/acre) 

t 

(q/boll) 

t 

PERCENT 

• 

INDEX 

• 

(nN/tex) 

(inches)  (inches) 

•  • 

(«N/tex)  (PERCENT) 

1  *  1 

LANKART  LX  571 

245  A 

7.54 

36.7 

13.8 

0 

.00 

.09 

8 

.9 

«« 

1 

GSA  71 

225  A 

5.90 

37.8 

11.7 

0 

.09 

.00 

0 

.0 

1 

PAYHASTER  145 

193  AB 

5.73 

38.0 

10.5 

0 

.09 

.00 

0 

.9 

1 

CASCCT  L-7 

191  AB 

5.41 

37.5 

18.9 

0 

.90 

.80 

0 

.9 

R 

PAYKASTER  404 

129  BC 

5.96 

36.7 

10.8 

0 

.90 

.09 

0 

.8 

1 

DPL  SR-383 

125  BC 

6.41 

38.3 

12.1 

0 

.09 

.00 

0 

.0 

1 

HCNAIR  235 

120  BC 

5.46 

37.7 

10.7 

9 

.09 

.00 

0 

.0 

N 

STOI€VILLE  302 

118  BC 

5.89 

37.0 

11.4 

9 

.00 

.08 

0 

.0 

1 

STOHEVILLE  213 

111  BC 

5.82 

36.5 

10.3 

0 

.00 

,08 

0 

.0 

11 

DiDR(  219 

108  BC 

6.38 

34.8 

13.8 

0 

.00 

.90 

0 

.0 

N 

ACALA  SJ  C-1 

67  C 

5.64 

36.1 

12.2 

0 

.80 

.09 

0 

.0 

N 

1984  PLAINS  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 

HANGUH^QX 

VARIETY 

HIGH-VOLUME  INSTRUMENT 

COLORIMETER 

Seed  Data 

UHM 

UNIFORMITY 

TENACITY 

Rd 

HUNTER'S 

OIL 

NITROGEN 

FREE  Ss 

(inches) 

(PERCENT) 

(g/tex) 

b  ^alue 

(percent) 

(percent) 

GOSSYPQL  Gf 

i 

(percent) 

LAW(ART  LX  571 

.§0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.80 

.90 

.00 

.1 

GSA  71 

.00 

.0 

.9 

.0 

.0 

.99 

.09 

.90 

.1 

PAYNASTER  145 

.09 

.0 

.8 

.0 

.0 

.88 

.08 

.00 

.1 

CASCOT  L-7 

.00 

.0 

.0 

.0 

.9 

.00 

.00 

.09 

,1 

PAYHASTER  404 

.00 

.9 

.9 

.0 

.9 

.00 

.00 

.99 

.1 

DPL  SR-383 

.00 

.0 

.9 

.9 

.9 

.00 

.00 

.09 

.1 

MCNAIR  235 

.00 

.0 

.0 

.9 

.9 

.00 

.00 

.00 

.1 

STONEVILLE  302 

.90 

.0 

.9 

.0 

.9 

.00 

.80 

.08 

.1 

STOHEVILLE  213 

.00 

.0 

.0 

.0 

.0 

.90 

.09 

.99 

,1 

DUNN  219 

.09 

.9 

.0 

.0 

.0 

.09 

.00 

.09 

,1 

ACALA  SJ  C-1 

.09 

.0 

.9 

.0 

.0 

.00 

.09 

.09 

J 
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1984  iCSTEilN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUNHARY 


VARIETIES  COMBINING  LOCAHONS 


YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH  STaOHETER  HICRONAIRE 


V«IETY 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

1 

BOa  SIZE 
(q/boll) 

• 

LINT 

PERCENT 

• 

SEED 

INDEX 

« 

TEHACm 

(«N/tex) 

2.5Z  S.L. 
(inches) 

» 

50Z  S.L. 
(inches) 

• 

T1  El  (Readinq) 

(«N/tBx)  (PERCENT) 

1  1  • 

MCNAIR  235 

13^4 

A 

6.95 

49.0 

18.5 

140 

1.13 

.54 

193 

6.4 

4.15 

DaTAPINE  90 

1330 

AB 

5.75 

40.8 

10.7 

149 

1.14 

.54 

29? 

7.0 

4.30 

MCNAIR  229 

1246 

ABC 

5.86 

39.1 

•10.8 

142 

1.13 

.54 

190 

6.5 

4.13 

STONEVILLE  213 

1240 

ABC 

5.61 

39.2 

11.9 

129 

1.13 

.54 

182 

7.4 

4.33 

ACALA  1517-E2 

1201 

BC 

6.26 

38.6 

12.4 

161 

1.17 

.57 

218 

6.5 

4.93 

ACALA  1517-77 

1196 

BC 

6.14 

36.5 

12.2 

163 

1.19 

.58 

228 

6.3 

4.27 

ACALA  1517-75 

1182 

BC 

5.86 

38.5 

12.2 

167 

1.19 

.58 

227 

6.7 

3.88 

PAYMASTER  145 

1169 

C 

6.91 

39.2 

10.8 

134 

1.09 

.53 

194 

6.4 

4.28 

ACALA  SJ  C-1 

1146 

C 

6.58 

39.2 

11.6 

166 

1.16 

.59 

225 

6.6 

4.97 

ACALA  1517  SRI 

1127 

C 

6.18 

37.9 

12.3 

166 

1.19 

.58 

216 

6.6 

3.85 

1984  ICSTERN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 


VARIETY  HIGH-VOLUME  INSTRUMENT  COLORIMETER  Seed  Data 


UHM 

(inches) 

UNIFORMITY 

(PERCENT) 

TENACITY 

(q/tex) 

Rd 

HUNTER'S 
b  value 

OIL 

(percent) 

NITROGEN 

(percent) 

FREE 

GflSSYPQL 

(percent) 

Seed 

Grade 

MCNAIR  235 

1:16 

84.2 

25.2 

76.3 

8.5 

21.87 

3.52 

.88 

5.9 

DaTAPINE  99 

1.18 

83.7 

29.3 

77.2 

8.3 

22.29 

3.53 

.90 

5.0 

MCNAIR  228 

1.14 

82.8 

26.5 

75.1 

3.4 

21.75 

3.63 

.74 

5.0 

STONEVILLE  213 

1.15 

83.0 

24.7  ■ 

76.8 

9.0 

19.59 

3.54 

1.02 

4.8 

ACALA  1517-E2 

1.21 

34.5 

29.2 

76.3 

8.5 

22.34 

3.63 

.77 

5.3 

ACALA  1517-77 

1.23 

84.8 

30.2 

76.5 

8.7 

22.92 

3.52 

.75 

4.3 

ACALA  1517-75 

1.22 

85.2 

29.3 

75.8 

8.6 

22.68 

3.52 

.76 

5.1 

PAYMASTER  145 

1.06 

82.5 

24.5 

74.4 

8.3 

23.23 

3.62 

.85 

5.3 

ACALA  SJ  C-1 

1.19 

85.5 

28.8 

77.4 

8.5 

22.37 

3.67 

.69 

4.3 

ACALA  1517  SRI 

1.23 

84.3 

29.2 

76.9 

8.8 

22.25 

3.65 

.66 

5.9 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 
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1984  WESTERN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUHNARY 


BOa  SIZE,  GRAH  PER  BOa 


LINT  PCT 


SEED  INDEX 


ACALA  SJ  C-1 

6.58  A 

DaTAPINE  99 

40.8  A 

ACALA  1517-E2 

12.4 

A 

ACAU  1517-E2 

6.26  AB 

HCNAIR  235 

40. 0 

AB 

ACALA  1517  SRI 

12.3 

A 

ACALA  1517  SRI 

6.18  AB 

STONEVILLE  213 

39.2 

BC 

ACAU  1517-77 

12.2 

A 

ACALA  1517-77 

6.14  AB 

PAYHASTER  145 

39.2 

BC 

ACALA  1517-75 

12.1 

AB 

NCNAIR  235 

6.95  AB 

ACALA  SJ  C-1 

39.2 

BC 

ACAU  SJ  C-1 

11.6 

ABC 

PAYNASTER  145 

6.01  AB 

HCNAIR  220 

39.1 

BC 

STONEVILLE  213 

11.9 

BC 

HCNAIR  228 

5.86  B 

ACAU  1517-E2 

38.6 

w: 

MCNAIR  220 

10.3 

C 

ACALA  1517-75 

5.36  B 

ACAU  1517-75 

38.4 

BC 

PAYHASTER  145 

10.3 

C 

DaTAPINE  99 

5.75  B 

ACAU  1517  SRI 

37.8 

CD 

DaTAPINE  90 

10.6 

C 

STONEVILLE  213 

5.61  B 

ACAU  1517-77 

36.5 

D 

HCNAIR  235 

10.5 

C 

YARN  TENACin 

FIBR0GRAPH-2.5Z  S.L. 

FIBROGRAPH-’ 

50Z  S.L. 

ACAU  1517-77 

168  A 

ACAU  1517-75 

1.19  A 

ACALA  SJ  C-1 

0.59 

A 

ACAU  1517-75 

167  A 

ACAU  1517-77 

1.19  A- 

ACAU  1517-75 

0.53 

A 

ACALA  SJ  C-1 

166  A 

ACALA  1517  SRI 

1.19  A 

ACALA  1517-77 

0.58 

A 

ACAU  1517  SRI 

166  A 

ACAU  1517-E2 

1.17  AB 

ACALA  1517  SRI 

0.58 

A 

ACALA  1517-E2 

161  A 

ACAU  SJ  C-1 

1.15  AB 

ACALA  1517-E2 

0.57 

AB 

DaTAPIJ€  90 

149  B 

DaTAPIlC  90 

1.14  B 

STONEVILLE  213 

9.54 

BC 

HCNAIR  220 

142  BC 

STONEVILLE  213 

1.13  BC 

MCNAIR  220 

0.54 

BC 

HCNAIR  235 

140  CD 

HCNAIR  220 

1.13  BC 

MCNAIR  235 

0.54 

BC 

PAYHASTER  145 

134  DE 

HCNAIR  235 

1.13  BC 

DELTAPINE  90 

0.54 

BC 

STONEViaE  213 

129  E 

PAYHASTER  145 

1.09  C 

PAYHASTER  145 

0.53 

C 

STaOHETER  - 

T1 

STaOHETER  - 

El 

HICRONAIRE 

ACAU  1517-77 

228  A 

STONEVILLE  213 

7.4  A 

STONEVILLE  213 

4.33  A 

ACAU  1517-75 

227  A 

DaTAPINE  90 

7.0  AB 

DaTAPINE  90 

4.30  AB 

ACAU  SJ  C-1 

225  A 

ACAU  1517-75 

6.7 

BC 

PAYMASTER  145 

4.28  AB 

ACAU  1517-E2 

218  AB 

AUU  1517  SRI 

6.6 

BC 

AUU  1517-77 

4.27  AB 

1517  SRI 

216  AB 

HCNAIR  220 

6.5 

BC 

HCNAIR  235 

4.15  ABC 

DaTAPI}€  90 

209  B 

ACAU  1517-E2 

6.5 

BC 

MCNAIR  221 

4.13  ABC 

PAYHASTER  145 

194  C 

ACAU  SJ  C-1 

6.5 

BC 

ACAU  SJ  C-1 

4.07  BCD 

HCNAIR  235 

193  C 

HCNAIR  235 

6.4 

BC 

ACALA  1517-E2 

4.03  CD 

HCNAIR  220 

190  C 

PAYHASTER  145 

6.4 

BC 

ACAU  1517-75 

3.38  D 

STONEVILLE  213 

182  C 

AUU  1517-77 

6.3 

C 

AULA  1517  SRI 

3.85  D 

SEE  REPORTING  VARIATIONS;  PAGE  4 
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1984  yESTERM  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUHHARY 


m  (INC1£S) 

UNIFORHin 

(PERCENT) 

TENACITY  (G/TEX) 

ACALA  1517-77 

1.23  A 

ACALA  SJ  C-1 

85.5  A 

ACALA  1517-77 

30.2 

A 

ACALA  1517  SRI 

1.23  A 

ACALA  1517-75 

85.2  AB 

ACALA  1517-75 

29.3 

AB 

ACALA  1517-75 

1.22  AB 

ACALA  1517-77 

84.8  AB 

DaTAPINE  90 

29.3 

AB 

ACALA  1517-E2 

1.21  AB 

ACALA  1517-E2 

84.5  BC 

ACALA  1517-E2 

29.2 

AB 

ACALA  SJ  C-1 

1.19  ABC 

ACALA  1517  SRI 

84.3  BC 

ACALA  1517  SRI 

29.2 

AB 

DaTAPINE  90 

1.18  BCD 

HCNAIR  235 

84.2  BC 

ACALA  SJ  C-1 

28.8 

AB 

HCNAIR  235 

1.16  CD 

DaTAPINE  90 

83.7  CD 

HCNAIR  220 

26.5 

BC 

STONEVILLE  213 

1.15  CD 

STONEVIUE  213 

83.0  DE 

HCNAIR  235 

25.2 

C 

HCNAIR  229 

1.14  D 

HCNAIR  220 

82.8  DE 

STONEVILLE  213 

24.7 

C 

PAYHASTER  145 

1.06  E 

PAYHASTER  145 

82.5  E 

PAYHASTER  145 

24.5 

c 

COLORIMETER  -RD 

COLORIMETER 

-  B 

OIL  (PERCENT) 

ACALA  SJ  C-1 

77.4  A 

STONEVILLE  213 

9.0  A 

PAYMASTER  145 

23.23 

A 

DaTAPINE  98 

77.2  A 

ACALA  1517  SRI 

3.8  AB 

ACALA  1517-77 

22.92 

AB 

ACALA  1517  SRI 

76.9  A 

ACALA  1517-77 

8.7  AB 

ACALA  1517-75 

22.68 

ABC 

STONEVILLE  213 

76.8  A 

ACALA  1517-75 

8.6  AB 

ACALA  SJ  C-1 

22.37 

ABC 

ACALA  1517-77 

76.5  A 

HCNAIR  235 

8.5  AB 

ACALA  1517-E2 

22.34 

ABC 

HCNAIR  235 

76.2  A 

ACALA  1517-E2 

8.5  AB 

DELTAPINE  90 

22.29 

ABC 

ACALA  1517-E2 

76.2  A 

ACALA  SJ  C-1 

8.5  AB 

ACALA  1517  SRI 

22.25 

BC 

ACALA  1517-75 

75.7  A 

HCNAIR  220 

8.4  B 

HCNAIR  235 

21.87 

C 

HCNAIR  220 

75.1  A 

PAYHASTER  145 

8.3  8 

HCNAIR  220 

21.75 

C 

PAYHASTER  145 

74.4  A 

DaTAPINE  90 

8.3  B 

STONEVILLE  213 

19.5? 

D 

NITROGEN  (PERCENT) 

FRK  GOSSYPQL  (PERCENT) 

SEED  GRADE 

ACALA  SJ  C-1 

3.67  A 

STONEVILLE  213 

1.02  A 

PAYHASTER  145 

5.3 

A 

ACALA  1517  SRI 

3.65  A 

DaTAPINE  90 

0.90  AB 

ACALA  1517-E2 

5.3 

A 

HCNAIR  220 

3.63  A 

HCNAIR  235 

0.88 

BC 

HCNAIR  228 

5.0 

A 

ACAU  1517-E2 

3.63  A 

PAYHASTER  145 

9.85 

BC 

ACAU  1517-75 

5.0 

A 

PAYHASTER  145 

3.62  A 

ACALA  1517-E2 

0.77 

BCD 

MCNAIR  235 

5.0 

A 

STONEVILLE  213 

3.54  A 

ACALA  1517-75 

0.76 

BCD 

DaTAPINE  90 

5.0 

A 

DaiAPDC  90 

3.53  A 

ACALA  1517-77 

0.75 

CD 

ACAU  1517  SRI 

5.0 

A 

ACALA  1517-75 

3.52  A 

HCNAIR  220 

0.74 

CD 

ACAU  1517-77 

4.3 

B 

HCNAIR  235 

3.52  A 

ACALA  1517  SRI 

0.66 

DE 

ACAU  SJ  C-1 

4.3 

B 

ACALA  1517-77 

3.52  A 

ACALA  SJ  C-1 

9.60 

E 

STONEVILLE  213 

4.0 

3 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 
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1984  yESTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUNHARY 


LCXATIONS  CONBINING  VARIETIES 


YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH  STEIOMETER  NIC 

LOCATION  .  LINT  YIELD  BOU  SIZE  LINT  SEED  TENACITY  2.5Z  S.L.  50Z  S.L.  T1  El  (Red 
•  (Ib/acre)  (g/boll)  PERCENT  INDEX  (rtN/tex)  (inches)  (inches)  («N/tex)  (PERCENT) 


LAS  CR»NM 

1367  A 

6.04 

39.2 

11.6 

151 

1.19 

.58 

210 

6.7 

ARTESIA,NM 

1158  B 

6.64 

38.4 

11.4 

153 

1.17 

.57 

217 

7.0 

a  PASO,TX 

1132  B 

5.49 

39.1 

.0 

151 

1.10 

.53 

198 

6.2 

1984  yESTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 

REGIONAL  SUMMARY 

LOCATIONS  COMBINING  VARIETIES 


LOCATION  HIGH-VOLUME  INSTRUMENT  COLORIMETER  Seed  Data 


UHM 

(inches) 

UNIFORMITY 

(PERCENT) 

TENACITY 

(g/tex) 

Rd 

HUNTER'S 
b  value 

OIL 

(percent) 

NITROGEN 

(percent) 

FREE 

GOSSYPOL 

(percent) 

Se 

Gf! 

LAS 

1.21 

83.9 

28.5 

76.7 

9.2 

21.95 

3.64 

.81 

1,1 

ARTESIA.NM 

1.21 

85.3 

00  0 

77.0 

9.2 

22.50 

3.48 

.84 

i.| 

EL  PASOJX 

1.12 

83.0 

26.4 

75.1 

7.3 

21.93 

3.63 

.73 

1.) 

SEE  REPORTING  VARIATIONS;  PAGE 
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1984  8ESTERN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 

LAS  CR,NH 


YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH  STELQMETER  HICRONAIRE 


VARIETY 

LINT  YiaD 
(Ib/acre) 

t 

BOU  SIZE 
(g/ball) 

• 

LINT 

PERCENT 

1 

SEED 

INDEX 

• 

TENACITY 

(nN/tex) 

• 

2.5Z  S.L. 
(inches) 

» 

m  S.L. 
(inches) 

• 

Tl  El  (Reading) 

(nN/tex)  (PERCENT) 

t  •  t 

HCNAIR  235 

1579 

A 

6.05 

40.5 

10.6 

138 

1.17 

.56 

191 

6.2 

4.25 

DaTAFINE  98 

1487 

AB 

5.38 

41.8 

11.2 

150 

1.19 

.55 

202 

7.3 

4.30 

HCNAIR  220 

1462 

B 

5,99 

39.1 

10.4 

138 

1.15 

.55 

189 

6.7 

4.20 

STONEVILLE  213 

1418 

BC 

5.91 

39.5 

10.8 

128 

1.17 

.57 

188 

7.4 

4.45 

ACAU  1517-77 

1332 

CD 

6.48 

36.8 

12.6 

168 

1.22 

.59 

229 

6.3 

4.20 

ACALA  1517-E2 

1314 

D 

6.25 

39.8 

12.8 

163 

1.20 

.60 

225 

6.5 

4.10 

ACALA  1517  SRI 

1388 

D 

6.13 

38.1 

12.9 

165 

1.21 

.60 

216 

6.4 

3.95 

ACALA  1517-75 

1300 

D 

5.96 

37.6 

12.2 

169 

1.23 

.63 

231 

6.5 

3.90 

ACALA  SJ  C-1 

1239 

D 

6.55 

40.2 

11.8 

167 

1.19 

.61 

226 

7.0 

4.25 

PAYHASTER  145 

1233 

D 

5.76 

39.4 

10.4 

132 

1.14 

.54 

204 

6.5 

4.20 

1984  WESTERN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 

LAS  CR,NN 


VARIEH  HIGH-VOLUNE  INSTRUNENT  COLORINHER  Seed  Data 


UHH 

(inches) 

UNlFORHin 

(PERCENT) 

TEHACin 

(q/tex) 

Rd 

HUNTER'S 
b  value 

OIL 

(percent) 

NITROGEN 

(percent) 

FREE 

GOSSYPOL 

(percent) 

Seed 

Grade 

HCNAIR  235 

1.18 

84.0 

26.0 

76.5 

9.2 

22.08 

3.56 

.84 

5.0 

DaTAPIHE  90 

1.24 

83.5 

31.0 

77.0 

9.0 

21.80 

3.65 

.85 

5.0 

HCNAIR  220 

1.16 

82.5 

28.0 

76.3 

9.0 

21.45 

3.69 

.67 

5.0 

STONEVILLE  213 

1.19 

83.0 

25.0 

77.8 

9.2 

19.83 

3.67 

1.04 

4.0 

ACALA  1517-77 

1.27 

84.5 

31.0 

76.5 

9.4 

22.41 

3.56 

.72 

4.0 

ACALA  1517-E2 

1.25 

85.5 

32.0 

77.0 

9.3 

22.18 

3.67 

.85 

5.3 

ACALA  1517  SRI 

1.28 

84.5 

30.5 

76.0 

9.5 

21.81 

3.66 

.75 

5.0 

ACALA  1517-75 

1.26 

85.0 

27.5 

76.8 

9.5 

22.70 

3.67 

.93 

5.0 

AC^  SJ  C-1 

1.22 

85.0 

29.0 

77.8 

9.1 

21.84 

3.73 

.58 

4.0 

PAYHASTER  145 

1.05 

81.5 

25.0 

75.3 

8.7 

23.43 

3.58 

.83 

5.0 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 
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1984  yESTERH  REGIOMAL  COHON  VARIETY  TEST 


EL  PASO,TX 


YARN 

DIGITAL  FIBROGRAPH 

STELOHETER 

VARIETY 

LINT  YiaD 

BOa  SIZE 

LINT 

SEED 

TENACin 

2.5Z  S.L.  5flZ  S.L. 

T1  El 

(Ib/acre) 

(q/boll) 

PERCENT 

INDEX 

(HN/tex) 

(inches)  (inches) 

(«H/tex)  (PERCENT) 

DaTAPINE  90 

1298  A 

5.95 

41.6 

.8 

147 

1.09 

.52 

198 

6.5 

STONEVILLE  213 

1268  A 

4.80 

48.1 

.0 

139 

1.87 

.51 

166 

6.9 

HCNAIR  235 

1256  AB 

5.13 

48.9 

.0 

135 

1.10 

.53 

188 

6.2 

ACALA  1517-75 

1145  ABC 

5.21 

39.3 

.9 

169 

1.13 

.54 

216 

6.2' 

ACALA  1517-77 

1110  BC 

5.70 

37.2 

.8 

167 

1.15 

.56 

222 

5.8 

ACALA  SJ  C-1 

1188  BC 

5.92 

38.9 

.8 

166 

1.08 

.54 

220 

6.3 

HCNAIR  229 

1091  CD 

4.67 

40.3 

.8 

137 

1.05 

.48 

169 

6.0 

ACALA  1517-E2 

1088  CD 

5.59 

37.6 

.8 

164 

1.15- 

.54 

214 

6.8 

PAYHASTER  145 

1014  CD 

5.57 

'38.8 

.0 

131 

1.02- 

.50 

174 

5.8 

ACALA  1517  SRI 

940  D 

5.50 

37.1 

.0 

171 

1.16 

.56 

214 

5.9 

1984  WESTERN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 

EL  PASO,TX 

• 

• 

VARIETY 

HIGH-VOLUHE  INSTRUHENT 

CQLORIHETER 

Seed  Data 

' 

UHH 

UNIFORHITY 

TENACITY 

Rd 

HUNTER'S 

OIL 

NITROGEN 

FREE 

S< 

(inches) 

(PERCENT) 

(q/tex) 

b  value 

(percent) 

(percent) 

GQSSYPOL 

G{! 

(percent) 

DaTAPINE  90 

1.10 

82.5 

27.0 

78.3 

7.8 

21.87 

3.48 

.90 

1. 

STONEVILLE  213 

1.08 

82.8 

23.0 

75.5 

8.1 

19.57 

3.43 

.93 

( 

HCNAIR  235 

1.10 

32.5 

24.5 

73.3 

7.8 

22.04 

3.60 

.85 

1 

ACALA  1517-75 

1.16 

84.9 

28.5 

74.5 

6.8 

22.08 

3.56 

.67 

i 

ACALA  1517-77 

1.18 

83.5 

29.5 

76.8 

7.3 

23.47 

3.58 

.76 

] 

ACALA  SJ  C-1 

1.13 

84.5 

29.0 

77.5 

7.4 

22.12 

3.85 

.52 

J 

HCNAIR  220 

1.04 

82.8 

23.0 

70.8 

6.9 

21.09 

3.71 

.69 

i 

ACALA  1517-E2 

1.17 

83.9 

28.0 

75.0 

6.9 

22.16 

3.65 

.70 

j 

PAYHASTER  145 

1.82 

82.0 

22.5 

71.8 

7.5 

23.84 

3.77 

.79 

j 

ACALA  1517  SRI 

1.19 

83.5 

29.0 

78.3 

7.7 

21.91 

3.65 

.52 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 
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1984  WESTERN  REGIONAL  COHON  VARIEH  TEST 


ARTESIA,NH 


VARIETY 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

f 

BOLL  SIZE 
(q/b«ll) 

t 

LINT 

PERCENT 

• 

SEED 

INDEX 

t 

YARN 

TENACITY 

(rtN/tex) 

f 

DIGITAL  FIBROGRAPH 
2.52  S.L.  502  S.L. 
(inches)  (inches) 

«  « 

STELOHETER  MICRONAIRE 
T1  El  (Readinq) 
(rtN/tex)  (PERCENT) 

t  1  • 

HCNAIR  235 

1258  A 

6.96 

39.8 

10.4 

148 

1.11 

.54 

200 

6.3 

3.95 

PAYMASTER  145 

1233  AB 

6.71 

39.5 

11.1 

139 

1.13 

.55 

205 

6.8 

4.10 

DaTAPIHE  90 

1206  AB 

5.91 

39.7 

10.1 

152 

1.14 

.54 

228 

7.2 

4.30 

ACALA  1517-E2 

1201  AB 

6.94 

38.6 

12.2 

156 

1.18 

.57 

216 

6.2 

4.05 

HCHAIR  220 

1184  AB 

6.93 

38.0 

11.3 

151 

1.19 

.59 

212 

7.0 

4.20 

ACALA  1517-77 

1145  ABC 

6.25 

35.6 

11.9 

170 

1.20 

.60 

235 

6.6 

4.15 

ACAU  1517  SRI 

1132  ABC 

6.91 

38.3 

11.8 

162 

1.19 

.58 

219 

7.5 

3.85 

ACALA  1517-75 

1100  BC 

6.42 

37.9 

12.1 

163 

1.21 

.57 

235 

7.4 

3.80 

ACALA  SJ  C-l 

1092  BC 

7.28 

38.4 

11.4 

166 

1.19 

.61 

231 

6.5 

3.90 

STONEVILLE  213 

1033  C 

6.13 

37.9 

11.3 

131 

1.15 

.55 

192 

7.9 

4.25 

1984  WESTERN  REGIONAL  COHON 

VARIETY  TEST 

ART£SIA,.NN 

VARIETY 

HIGH-VOLUffi  INSTRUHENT 

UHH  UNIFORMITY  TENACITY 

(inches)  (PERCENT)  (q/tex) 

COLORIMETER 

Rd  HUNTER^S 

b  value 

OIL 

(percent) 

Seed  Data 

NITROGEN  FREE 
(percent)  GOSSYPOL 

Seed 

Grade 

(percent) 


MCNAIR  235 

1.19 

86.0 

25.0 

79.0 

9.3 

21.58 

3.39 

.94 

5.0 

PAYMASTER  145 

1.10 

84.0 

26.0 

76.3 

8.6 

23.21 

3.52 

.95 

6.0 

OaTAPINE  90 

1.20 

85.0 

30.8 

76.3 

9.0 

23.21 

3.48 

.95 

5.0 

ACALA  1517-E2 

1.21 

85.0 

27.5 

76.8 

9.3 

22.69 

3.58 

.76 

6.0 

HCNAIR  220 

1.22 

84.0 

28.5 

78.3 

9.4 

22.71 

3.50 

.85 

5.0 

ACALA  1517-77 

1.25 

86.5 

30.0 

77.0 

9.4 

22.89 

3.41 

.76 

5.0 

ACALA  1517  SRI 

1.23 

85.0 

28.0 

76.5 

9.3 

23.03 

3.66 

.72 

5.0 

ACALA  1517-75 

1.26 

86.5 

32.0 

76.0 

9.5 

23.27 

3.33 

.70 

5.0 

ACALA  SJ  C-l 

1.22 

87.0 

28.5 

77.8 

9.1 

23.16 

3.44 

.71 

5.0 

STONEVILLE  213 

1.18 

84.0 

26.0 

77.3 

9.6 

19.37 

3.54 

1.10 

4.0 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 
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t 


l?M  yCSTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUHNARY 


VARiniES  COMBINING  LOCATIONS 

im  DIGITAL  FIBROGRAPH  STELQMETER  HIC 


VARIEH 

LINT  YIELD 

BOa  SIZE 

LINT 

SEED 

TENACITY 

2.5Z  S.L. 

50Z  S.L. 

T1  El  (Ke 

(Ib/acre) 

(q/bell) 

PERCENT 

INDEX 

(nN/tex) 

(inches) 

(inches) 

(ttN/tex)  (PERCENT) 

MCNAIR  235 

1362 

A 

5.90 

39.5 

10.8 

136 

1.10 

.52 

189 

6.2 

DELTAPINE  9« 

1344 

A 

5.61 

40.1 

10.8 

148 

1.12 

.53 

212 

6.7 

STONEVILLE  213 

1271 

AB 

5.51 

38.4' 

11.3 

127 

1.11 

.53 

181 

7.1 

ACALA  1517-75 

1174 

K 

5.85 

37.9 

12.6 

166 

1.18 

.57 

231 

6.5 

ACALA  1517-77 

1169 

BC 

6.06 

35.8 

12.9 

168 

1.18 

.57 

231 

6.1 

ACALA  1517-E2 

1168 

6C 

6.05 

38.1 

12.8 

160 

1.17 

.56 

222 

6.3 

ACALA  SJ  C-1 

1134 

C 

6.50 

38.7 

12.1 

166 

1.15 

.57 

229 

6.3 

PAYMASTER  145 

1109 

C 

5.88 

38.7 

11.1 

131 

1.07 

.52 

198 

6.2 

ACALA  1517  SRI 

1095 

C 

6.05 

37.2 

12.9 

165 

1.17 

.56 

221 

6.3 

1984  WESTERN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 


VARIETY  HIGH-VOLUME  INSTRUMENT  COLORIMETER  Seed  Data 


UHM 

(inches) 

UNIFORMITY 

(PERCENT) 

TENACITY 

(q/tex) 

Rd 

HUNTER'S 
b  value 

OIL 

(percent) 

NITROGEN 

(percent) 

FREE  Se< 
GOSSYPQL  Gri 
(percent) 

MCNAIR  235 

1.14 

83.3 

25.1 

75.8 

8.6 

21.77 

3.56 

.86 

DaTAPIl€  90 

1.16 

82.6 

30.0 

76.6 

8.3 

22.14 

3.52 

.89 

STONEVILLE  213 

1.13 

82.1 

24.9 

75.9 

3.8 

19.85 

3.52 

1.01 

ACALA  1517-75 

1.21 

84.6 

29.9 

74.8 

8.4 

22.52 

3.56 

.75 

ACALA  1517-77 

1.22 

84.4 

30.9 

75.4 

8.6 

22.71 

3.54 

.73 

ACALA  1517-E2 

1.20 

84.1 

29.8 

75.3 

8.5 

22.20 

3.68 

.75 

ACALA  SJ  C-1 

1.18 

84.9 

29.3 

76.4 

8.5 

22.36 

3.72 

.57 

PAYMASTER  145 

1.05 

82.1 

24.8 

74.1 

8.2 

23.14 

3.63 

.84 

ACALA  1517  SRI 

1.22 

84.0 

29.8 

75.4 

8.8 

21.85 

3.67 

.66 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 
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1984  yESTERH  REGIONAL  COHON  VARIEH  TEST 
REGIONAL  SUKHARY 


BOa  SIZE,  GRAH  PER  ML 

LINT  PCT 

SEED  INDEX 

ACALA  SJ  M 

6.58 

A 

OaTAPINE  90 

40.1  A 

ACALA  1517-77 

12.9  A 

ACAU  1517-77 

6.06 

B 

HCNAIR  235 

39.5 

AB 

ACALA  1517  SRI 

12.9  A 

ACAU  1517-E2 

6.85 

B  - 

PAYMASTER  145 

38.7 

BC 

ACALA  1517-E2 

12.8  AB 

ACALA  1517  SRI 

6.05 

B 

ACALA  SJ  C-1 

38.7 

BC 

ACALA  1517-75 

12.6  AB 

NCNAIR  235 

5.99 

BC 

STONEVILLE  213 

38.4 

BC 

ACALA  SJ  C-1 

12.1  B 

PAYHASTER  145 

5.88 

BC 

ACALA  1517-E2 

38.1 

CD 

STGNEViaE  213 

11.3  C 

ACALA  1517-75 

5.85 

BC 

ACALA  1517-75 

37.9 

CD 

PAYMASTER  145 

11.1  C 

DaTAFINE  90 

5.61 

BC 

ACALA  1517  SRI 

37.2 

D 

MCNAIR  235 

10.3  C 

STONEVILLE  213 

5.51 

C 

ACALA  1517-77 

35.8 

E 

DELTAPINE  90 

10.8  C 

YARN  TENACin  FIBR0GRAPH--2.5Z  S.L.  FIBROGRAPH~50Z  S.L. 


ACALA  1517-77 

168  A 

ACALA  1517-75 

1.18  A 

ACALA  1517-75 

0.57  A 

ACALA  1517-75 

166  AB 

ACALA  1517-77 

1.18  A 

ACALA  1517-77 

0.57  A 

SJ  C-1 

166  AB 

ACALA  1517  SRI 

1.17  A 

ACALA  SJ  C-1 

0.57  A 

ACALA  1517  SRI 

165  AB 

ACALA  1517-E2  • 

1.16  A 

ACALA  1517-E2 

0.56  A 

ACALA  1517-E2 

160  B 

ACALA  SJ  C-1 

1.15  AB 

ACALA  1517  SRI 

0.56  A 

DaTAPINE  90 

148  C 

DaTAPINE  90 

1.12  BC 

STONEVILLE  213 

0.53  B 

MCIMIR  235 

136  D 

STONEVILLE  213 

1.11  C 

MCNAIR  235 

0.52  B 

PAYMASTER  145 

131  DE 

MCNAIR  235 

1.10  CD 

PAYMASTER  145 

0.52  B 

STONEVILLE  213 

127  E 

PAYMASTER  145 

1.07  D 

DaTAPINE  90 

0.52  B 

STaOICTER  - 

T1 

SraOMETER  - 

El 

HICRONAIRE 

ACALA  1517-75 

231  A 

STONEVILLE  213 

7.1  A 

PAYMASTQ  145 

4.47  A 

ACALA  1517-77 

231  A 

DaTAPINE  90 

6.6  B 

DaTAPINE  90 

4.42  A 

ACALA  SJ  C-1 

229  A 

ACALA  1517-75 

6.5  B 

STONEVILLE  213 

4.41  A 

ACALA  1517-E2 

222  AB 

ACALA  1517-E2 

6.3  B 

ACALA  1517-77 

4.31  AB 

ACALA  1517  SRI 

221  AB 

ACALA  SJ  C-1 

6.3  B 

HCNAIR  235 

4.30  AB 

DaTAPINE  90 

212  B 

ACALA  1517  SRI 

6.3  3 

ACALA  SJ  C-1 

4.15  BC 

PAYMASTER  145 

190  C 

MCNAIR  235 

6.2  B 

ACAU  1517-E2 

4.10  BC 

HCNAIR  235 

189  C 

PAYMASTER  145 

6.2  B 

ACAU  1517  SRI 

3.96  C 

STOHEViaE  213 

181  C 

ACALA  1517-77 

6.1  B 

ACALA  1517-75 

3.94  C 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 
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1984  WESTOH  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUHHARY 


UHH  (INCHES) 

UNIFORMITY 

(PERCENT) 

TENACm  (G/TEX) 

ACAU  1517-77 

1.22  A 

ACAU  SJ  C-1 

84.9  A 

ACAU  1517-77 

30.9  A  ■ 

ACALA  1517  SRI 

1.22  A 

ACALA  1517-75 

84.6  A 

DELTA? INE  90 

30.0  A 

ACALA  1517-75 

1.21  A 

ACAU  1517-77 

84.4  A 

ACALA  1517-75 

29.9  A 

ACALA  1517-E2 

1.20  A 

ACAU  1517-E2 

84.1  AB 

ACALA  1517-E2 

29.7  A 

ACALA  SJ  C-1 

1.17  B 

ACAU  1517  SRI 

84.0  AB 

ACALA  SJ  C-1 

29.7  A 

OaTAPINE  90 

1.16  BC 

MCNAIR  235 

83.2  BC 

ACAU  1517  SRI 

29.7  A 

NCHAIR  235 

1.14  CD 

DaTAPINE  90 

82.6  CD 

MCNAIR  235 

25.1  B 

STONEVILLE  213 

1.13  D 

STONEViaE  213 

82.1  D 

STONEVILLE  213 

24.9  B 

PAYNASTER  145 

l.BS  E 

PAYMASTER  145 

32.1  D 

PAYMASTER  145 

24.7  B 

COLORIMETER  -RD 

CaORIMETER 

-  B 

OIL  (PERCENT) 

DaTAPINE  90 

76.6  A 

STONEVILLE  213 

8.8  A 

PAYMASTER  145 

23.14 

A 

ACAU  SJ  C-1 

76.4  A 

ACAU  1517  SRI 

8.8  A 

ACALA  1517-77 

22.71 

AB 

STONEVILLE  213 

75.9  AB 

MCNAIR  235 

8.5  AB 

ACALA  1517-75 

22.52 

ABC 

MCNAIR  235 

75.7  AB 

ACALA  1517-77 

8.5  AB 

ACALA  SJ  C-1 

22.36 

ABC 

ACAU  1517-77 

75.4  AB 

ACAU  1517-E2 

8.5  AB 

ACAU  1517-E2 

22.20 

BC 

ACAU  1517  SRI 

75.4  AB 

ACAU  SJ  C-1 

8.5  AB 

DELTA? INE  90 

22.14 

3C 

ACAU  1517-E2 

75.3  AB 

AUU  1517-75 

8.4  AB 

ACALA  1517  SRI 

21.85 

BC 

ACAU  1517-75 

74.3  AB 

DaTAPDC  90 

8.3  AB 

MCNAIR  235 

21.76 

C 

PAYMASTER  145 

74.1  B 

PAYMASTER  145 

8.2  B 

STONEVILLE  213 

19.35 

D 

NITROGEN  (PERCENT)  FREE  GOSSYPOL  (PERCENT)  SEED  GRADE 


ACAU  SJ  C-1 

3.72  A 

STONEVILLE  213 

1.01  A 

PAYMASTER  145 

5.2  A 

ACAU  1517-E2 

3.68  AB 

DaTAPINE  90 

0.89 

B 

ACALA  1517-E2 

5.2  A 

ACAU  1517  SRI 

3.67  ABC 

MCNAIR  235 

0.86 

B 

MCNAIR  235 

5.0  A 

PAYMASTER  145 

3.63  ABC 

PAYMASTER  145 

0.84 

BC 

DaTAPINE  90 

5.0  A 

ACaA  1517-75 

3.56  BC 

ACAU  1517-75 

1.75 

CD 

ACAU  1517  SRI 

5.0  A 

MCNAIR  235 

3.56  BC 

ACAU  1517-E2 

1.75 

CD 

ACaA  1517-75 

4.9  A 

ACAU  1517-77 

3.54  BC 

ACAU  1517-77 

0.73 

D 

ACAU  1517-77 

4.2  B 

STONEVILLE  213 

3.52  C 

ACAU  1517  SRI 

0.66 

DE 

ACAU  SJ  C-1 

4.2  B 

DaTAPINE  90 

3.52  C 

ACAU  SJ  C-1 

0.57 

E 

STONEVILLE  213 

3.8  B 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 
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1984  WESTERN  REGIONAL  COHON  VARIEH  TEST 
REGIONAL  SUNNARY 


LOCATIONS  C0NBININ6  VARIETIES 


YARN 

DIGITAL  FIBROGRAPH 

STELONETER  NICRONAIRE 

LOCATION 

LINT  YIELD 

BOa  SIZE 

LINT 

SEED 

TENACITY 

2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 

T1  El  (Reading) 

(Ib/acre) 

(q/boll) 

PERCENT 

INDEX 

(«N/tex) 

(inches)  (inches) 

(rtN/t?x)  (PERCENT) 

LAS  CR^HN 

13S7 

A 

4.65 

39.2 

11.7 

153 

1.19 

.59 

212 

6.7 

4.18 

PECOS, TX(SUBS) 

1159 

B 

5.59 

34.5 

12.7 

148 

1.89 

.51 

215 

5.8 

4.53 

ARTESIA,)N( 

1154 

B 

4.41 

38.4 

11.4 

154 

1.16 

.57 

218 

■  7.0 

4.84 

EL  PASOjTX 

1134 

B 

5.49 

39.8 

.8 

153 

1.11 

.53 

281 

6.3 

4.17 

1984  WESTERN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUNNARY 

LOCATIONS  CONBININ6  VARIETIES 


LOCATION  HIGH-VOLUJC  INSTRUNEHT  COLORINHER  Seed  Data 


\m 

(inches) 

UNIFORNITY 

(PERCENT) 

TENACITY 

(g/tex) 

Rd 

HUNTER'S 
b  value 

OIL 

(percent) 

NITROGEN 

(percent) 

FREE 

GOSSYPOL 

(percent) 

Seed 

Grade 

LAS  CR,NN 

1.22  • 

84.1 

28.6 

76.7 

9.2 

22.01 

3.64 

.82 

4.7 

PECOS, TX(SUBS) 

1.12 

81.7 

29.8 

72.9 

8.3 

21.72 

3.67 

.74 

4.5 

ARTESIAjHN 

1.21 

85.4 

28.1 

76.9 

9.2 

22.48 

3.48 

.84 

5.1 

EL  PASO,TX 

1.13 

83.1 

26.8 

75.6 

7.3 

22.03 

3.62 

.74 

4.7 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 
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1984  WESTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 


LAS  CR,i« 


YARN 

DIGITAL  FIBROGRAPH 

STELOHETER  MU 

1 

VARIETY 

LINT  YIELD 

BOLL  SIZE 

LINT 

SEED 

TENACITY 

2.5Z  S.L. 

502  S.L. 

T1 

El  (Ri 

Ir 

(Ib/acre) 

• 

(g/boll) 

• 

PERCENT 

• 

INDEX 

• 

(ftN/tex) 

f 

(inches) 

• 

(inches) 

1 

(rtN/tex) 

• 

(PERCENT) 

• 

t 

HCNAIR  235 

1579  A 

6.05 

40.5 

10.6 

138 

1.17 

.56 

191 

6.2 

a 

DaTAPINE  90 

1487  AB 

5.38 

41.9 

11.2 

150 

1.19 

.55 

202 

7.3 

31 

STOfCVILLE  213 

1418 

BC 

5.91 

39.5 

10.8 

128 

1.17 

.57 

188 

7.4  . 

? 

ACALA  1517-77 

1332 

CD 

6.48 

36.8 

12.6 

168 

1.22 

.59 

229 

6.3 

a 

ACALA  1517-E2 

1314 

D 

6.25 

39.8 

12.8 

163 

1.29 

.60 

225 

6.5 

11 

ACALA  1517  SRI 

1398 

D 

6.13 

38.1 

12.9 

165 

1.21 

.60 

216 

6.4 

n 

ACALA  1517-75 

1300 

D 

5.96 

37.7 

12.2 

169 

1.23 

.63 

231 

6.5 

R 

ACALA  SJ  C-1 

1239 

D 

6.55 

48.2 

11.8 

167 

1.19 

.61 

226 

7.0 

2 

PAYMASTER  145 

1233 

D 

5.76 

39.4 

10.4 

132 

1.14 

.54 

204 

6.5 

a 

1984  WESTERN  REGIONAL  COTTON  VARIEH  TEST 

LAS  CR»)«1 

VARIETY 

HIGH-VCLU)€  INSTRUMENT 

COLORIMETER 

Seed  Data 

UHM  UNIFORMITY 

TENACITY 

Rd  HUNTER'S 

OIL 

NITROGEN 

FREE  S« 

(inches)  (PERCENT) 

(q/tex) 

b  value 

(percent) 

(percent) 

G03SYP0L  Gi ! 

(percent) 

MCNAIR  235 

1.18 

84.0 

26.0 

76.5 

9.2 

22.08 

3.56 

.34 

5. 

DELTAPINE  90 

1.24 

83.5 

31.0 

77.0 

9.0 

21.80 

3.65 

.85 

5. 

STONEVILLE  213 

1.19 

83.0 

25.0 

77.8 

9.2 

19.83 

3.67 

1.04 

1, 

ACALA  1517-77 

1.27 

84.5 

31.0 

76.5 

9.4 

22.41 

3.56 

.72 

(, 

ACALA  1517-E2 

1.25 

85.5 

32.0 

77.0 

9.3 

22.18 

3.67 

.85 

5; 

ACALA  1517  SRI 

1.28 

84.5 

30.5 

76.0 

9.5 

21.81 

3.66 

.  .75 

L 

ACALA  1517-75 

1.26 

85.0 

27.5 

76.8 

9.5 

22.70 

3.67 

.93 

5, 

ACALA  SJ  C-1 

1.22 

85.0 

29.0 

77.8 

9.1 

21.84 

3.73 

.58 

♦. 

PAYMASTER  145 

1.05 

81.5 

25.0 

75.3 

8.7 

23.43 

3.58 

.83 

SEE  REPORTING  VARIATIONS :  PAGE  4 
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1984  WESTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 


PECOS, n(SUBS) 

YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH  3TEL0HETER  MICRONAIRE 


VARIETY 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

$ 

BOa  SIZE 
(g/boll) 

• 

LINT 

PERCENT 

• 

SEED 

INDEX 

f 

TENACITY 

(ttN/tex) 

1 

2.5Z  S.L. 
(inches) 

a 

50Z  S.L. 
(inches) 

1 

T1  El  (Reading) 

(nN/tex)  (PERCENT) 

•  1  t 

DaTAPINE  90 

1383  A 

5.20 

38.1 

11.0 

143 

1.08 

.48 

219 

5.7 

4.80 

STONEVILLE  213 

1364  A 

5.19 

36.2 

11.9 

120 

1.05 

.47 

179 

6.5 

4.65 

NCNAIR  235 

1354  A 

5.46 

37.9 

11.4 

125 

1.03 

.46 

179 

5.7 

4.75 

ACALA  1517-75 

1152  B 

5.80 

36.5 

13.4 

164 

1.15  ' 

.54 

241 

5.9 

4.10 

ACALA  SJ  C-1 

1095  BC 

6.^ 

37.3 

13.2 

166 

1.13 

.54 

240 

5.8 

4.40 

ACALA  1517-77 

1088  BC 

5.84 

33.5 

14.3 

166 

1.15 

.54 

238 

5.3 

4.45 

ACALA  1517-E2 

1038  CD 

5.43 

36.4 

13.4 

158 

1.14 

.54 

233 

5.6 

4.30 

ACALA  1517  SRI 

999  CD 

5.67 

35.1 

13.9 

164 

1.14 

.52 

234 

5.3 

4.30 

PAYMASTER  145 

955  D 

5.47 

37.4 

11.7 

123 

.99 

.47 

179 

5.8 

5.05 

1984  WESTERN  REGIGIWL  COTTON  VARIETY  TEST 

PECOS, TX(SUBS) 


VARIETY  HIGH-VaU«  INSTRUNEHT  COLQRIHETER  Seed  Data 


UHM 

(inches) 

UNIFI^Min 

(PERCENT) 

TENACITY 

(q/tex) 

Rd 

HUNTER ^S 
b  valoe 

OIL 

(percent) 

NITROGEN 

(percent) 

FRK 

GOSSYPOL 

(percent) 

Seed 

Grade 

DaTAPM  90 

1.11 

79.5 

32.0 

74.8 

8.4 

21.67 

3.50 

.88 

5.0 

STONEVILLE  213 

1.08 

79.5 

25.5 

73.8 

8.5 

20.63 

3.45 

.97 

3.0 

HCNAIR  235 

1.07 

80.5 

25.0 

74.3 

8.7 

21.45 

3.70 

.80 

5.0 

ACALA  1517-75 

1.18 

83.0 

31.5 

72.3 

7.7 

22.03 

3.69 

.70 

4.5 

ACALA  SJ  C-1 

1.13 

83.0 

32.5 

73.5 

3.3 

22.34 

3.85 

.48 

4.0 

ACALA  1517-77 

1.19 

83.0 

33.0 

72.3 

8.1 

22.06 

3.60 

.68 

4.0 

AC)WJ^  1517-E2 

1.16 

83.0 

31.5 

72.5 

8.4 

21.77 

3.81 

.68 

5.8 

ACALA  1517  SRI 

1.18 

83.0 

31.5 

78.8 

8.6 

20.64 

3.73 

.65 

5.3 

PAYMASTER  145 

1.02 

81.0 

25.5 

73.3 

8.1 

22.90 

3.68 

.81 

5.0 

SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 
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1984  UESTEKN  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 


EL  PASOJX 


YARN 

DIGITAL  FIBROGRAPH 

STELOMETER 

HIC 

VARIETY 

LINT  YIELD 

BOa  SIZE 

LINT 

SEED 

TENACITY 

2.5Z  S.L. 

50Z  S.L. 

T1 

El 

(Re 

(Ib/acre) 

(q/boll) 

t 

PERCENT 

• 

INDEX 

■ 

(flN/tex) 

• 

(inches) 

• 

(inches) 

1 

(nN/tex) 

1 

(PERCENT) 

t 

DaTAPI«  n 

1298  A 

5.95 

41.7 

.0 

147 

1.09 

.52 

198 

6.5 

STONEVILLE  213 

1268  AB 

4.81 

40.1 

.0 

130 

1.07 

.51 

166 

6.9 

MCNAIR  235 

1256  AB 

5.13 

40.0 

.0 

135 

1.10 

.53 

188 

6.2 

ACALA  1517-75 

1145  ABC 

5.21 

39.8  ' 

.0 

169 

1.13 

.54 

216 

6.2 

• 

ACALA  1517-77 

1118  BC 

5.70 

37.2 

.0 

167 

1.15 

.56 

222 

5.8 

ACALA  SJ  C-1 

1108  BC 

5.92 

38.9 

.0 

166 

1.08 

.54 

223 

6.3 

ACALA  1517-E2 

1888  CD 

5.60 

37.6 

.0 

164 

1.15 

.54 

214 

6.8 

‘ 

PAYMASTER  145 

1814  CD 

5.57 

38.8 

.0 

131 

1.02 

.50 

174 

5.3 

ACALA  1517  SRI 

948  D 

5.51 

37.1 

.0 

171 

1.16 

.56 

214 

5.9 

1984  WESTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 

a  PASO,TX 

VARIETY  HIGH-VOLUHE  INSTRUMENT  COLORIMETER  Seed  Data 

OHM  UNIFORMITY  TENACITY  Rd  HUNTER'S  OIL  NITROGEN  FREE  3ei 

(incles)  (PERCENT)  (q/tex)  b  value  (percent)  (percent)  GOSSYPOL  Gf. 

(percent) 


.n 

.93 

.95 

.67 

.76 

.52 

.711 

.79 

.52 


SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 


DaTAPINE  90 

1.18 

82.5 

27.8 

78.3 

7.0 

21.87 

3.48 

STONEVILLE  213 

1.88 

82.0 

23.8 

75.5 

8.1 

19.57 

3.43 

MCNAIR  235 

1.18 

82.5 

24.5 

73.3 

7.0 

22.04 

3.60 

ACALA  1517-75 

1.16 

34.0 

28.5 

74.5 

6.8 

22.08 

3.56 

ACALA  1517-77 

1.18 

33.5 

29.5 

76.0 

7.3 

23.47 

3.58 

ACALA  SJ  C-1 

1.13 

84.5 

29.0 

77.5 

7.4 

22.12 

3.85 

ACALA  1517-E2 

1.17 

83.0 

28.8 

75.0 

6.9 

22.16 

3.65 

PAYMASTER  145 

1.02 

82.0 

22.5 

71.8 

7.5 

23.04 

3.77 

ACALA  1517  SRI 

1.19 

83.5 

29.0 

78.3 

7.7 

21.91 

3.65 

84 


1984  MESTERH  REGIONAL  COTTC»<  VARIETY  TEST 


ARTESIA,N« 


YARN 

DIGITAL  FIBRGGRAPH 

.  STZLGMETR 

.IICSONAISE 

VARIETY 

LIKT  YIEL3 

BCa  SIZE  LINT 

SEED 

TENACin 

2.52  S.L. 

502  S.L. 

Tl  El 

(Readinq) 

(Ib/acre) 

« 

(q/ball) 

f 

PERCENT 

• 

INDEX 

t 

(ftN/tex) 

• 

(inches) 

f 

(inches) 

(ttH/tex)  (PERCENT) 

t  1 

• 

NCNAIR  235 

1258  A 

6.96 

39.8 

10.4 

148 

1.11 

.54 

200  6.8 

^  3.95 

PAYJIASTa  145 

1233  AB 

6.71 

39.5 

11.1 

139 

1.13 

.55 

295  6.3 

4,10 

OaTAPIHE  98 

1296  AB 

5.91 

39.7 

10.1 

152 

1.14 

.54 

228  7.2 

4.30 

ACAU  1517-E2 

1291  AB 

6.94 

38.6 

12.2 

156 

1.13 

.57 

216  6.2 

4.05 

ftWLA  1517-77 

1145  ABC 

6.26 

35.6 

11.9 

179 

1.20 

.60 

235  6.6 

4.15 

ACALA  1517  SRI 

1132  ABC 

6.91 

38.3 

11.8 

162 

1.19 

.53 

219  7.5 

3.85 

ACALA  1517-75 

1190  BC 

6.43 

37.9 

12.1 

163 

1.21 

.57 

235  7.4 

3.80 

ACALA  SJ  C-1 

1092  BC 

7.29 

33.4 

11.4 

166 

1.19 

.61 

231  6.5 

3.90 

STONEVILLE  213 

1933  C 

6.13 

37.9 

11.3 

131 

1.15 

.55 

192  7.9 

4 .  c5 

19ftl  MESTESX  REGIONAL  COTTON  VARIETt  TEST 

ARTESIAjlW 

VARIETY 

HIOHCLUHE  IHSTRliHefT 

CCLQRINETER 

Seed  Data 

m 

UHIFORNITY 

TENACITY 

Rd 

HUNTER'S 

OIL 

NITROGEN  REE 

Seed 

(inches) 

(PERCENT) 

(q/tex) 

b  value 

(percent)  (percent)  GQSSYPuL 

Grade 

(percent) 

"  _  -  «  -  0-.,  t  -ra  0*  c;  ft 

HCNAIR  235  1.19 
PATHASTER  145  1.13 
DaTAPIHE  99  1.29 
ACAU  1517-E2  1.21 
ACALA  1517-77  1.25 
ACALA  1517  SRI  1.23 
ACALA  1517-75  1 .2& 
ACALA  SJ  C-1  1.22 
STONEVILLE  213  1.18 


86.9 

84.9 

85.9 
85.3 
86.5 

85.9 
86.5 

87.9 

34.9 


25.9 

26.9 

39.9 

27.5 
39.3 

28.9 

32.9 

28.5 

26.9 


79.9 

76.3 

76.3 

76.3 

77.8 
76.5 

76.9 

77.9 

77.3 


8.6 

9.9 

9.3 

9.4 
9.3 

9.5 
9.1 

9.6 


23.21 

23.21 

22.69 

22.89 

23.33 

23.27 

23.16 

19.37 


3.52 

3.43 
3.58 
3,41 
3.66 
3.33 

3.44 
3.54 


.95 

.95 

.76 

.76 

.72 

.79 

.71 

1.19 


j. 
6,0 
5.0 
6.9 
5.0 
5.0 
5.3 
5.0 
4.0 


SEE  REPORTING  VARIATIONS:  PAGE  4 
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1984  ARIZONA  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUNHARY 


VARIETIES  COHBINING  LOCATIONS 


VARIETY 

LINT  YIELD  BOLL  SIZE 
(Ib/acre)  (g/boll) 

1  t 

LINT 

PERCENT 

t 

saD 

INDEX 

1 

YARN 

TENACITY 

(«N/tex) 

1 

DIGITAL  FIBROG8APH 
2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 
(inches)  (inches) 

t  • 

STELOMETER  MIC!  | 
T1  El  (8m 

(ttN/tex)  (PERCENT) 

•  1 

DaTAPINE  41 

2514  A 

4.79 

41.2 

8.9 

139 

1.10 

.47 

186 

5.9 

‘1 

STONEVILLE  453 

2298 

B 

5.31 

37.6 

10.8 

128 

1.15 

.51 

187 

7.2 

u 

STQNEVILLE  353 

2218 

BC 

4.38 

38.4 

10.1 

134 

1.13 

.49 

139 

6.2 

1 

STONEViaE  50S 

2208 

BCD 

5.10 

35.7 

11.1 

129 

1.12 

.49 

137 

7.2 

M 

DaTAPINE  55 

2193 

BCD 

4.98 

38.5 

9.3 

129 

1.10 

.47 

187 

6.1 

STONEVILLE  825 

2152 

BCDE 

5.08 

36.5 

10.6 

127 

1.11 

.49 

183 

5.8 

M 

STONEViaE  8174  2113 

CDEF 

5.29 

36.6 

10.0 

130 

1.03 

.47 

177 

5.2 

U 

DaTAPINE  61 

2101 

CDEF 

5.66 

37.5 

10.2 

134 

1.15 

.50 

192 

6.9 

MCNAIR  220 

2076 

CDEFG 

5.38 

36.0 

10.6 

140 

1.11 

.49 

185 

5.3 

M 

STONEVILLE  8252  2075 

CDEFG 

5.05 

36.6 

10.6 

126 

1.10 

.49 

184 

6.0 

ii 

MCNAIR  235 

2064 

CDEFG 

5.58 

36.8 

10.5 

135 

1.14 

.52 

174 

5.5 

^  i 

STONEViaE  213 

2942 

DEFG 

5.35 

37.5 

10.0 

137 

1.09 

.49 

189 

5.8 

DaTAPINE  70 

2020 

EFG 

5.08 

39.3 

9.2 

136 

1.11 

.49 

134 

6.3 

i) 

AZ  7209-107 

1973 

FGH 

6.53 

36.5 

12.7 

139 

1.10 

.51 

198 

6.7 

i\ 

KNX  8136 

1962 

FGHI 

5.45 

34.8 

11.2 

133 

1.15 

.52 

184 

6.6 

i] 

DaTAPINE  62 

1950 

FGHI 

5.67 

36.2 

10.8 

137 

1.18 

.51 

194 

6.7 

^1 

COKER  315 

1920 

GHI 

5.70 

36.9 

10.8 

135 

1.15 

.52 

192 

6.0 

KNX  2019 

1915 

GHI 

5.48 

36.8 

10.3 

132 

1.15 

.51 

196 

5.5 

51 

COKER  3131 

1819 

HI 

5.75 

37.3 

11.6 

129 

1.10 

.51 

174 

6.6 

^1 

DaTAPINE  90 

1802 

I 

5.02 

37.9 

9.2 

149 

1.10 

.49 

202 

6.6 

41 

ACALA  SJ  C-l 

1618 

J 

6.21 

36.4 

12.2 

164 

1.14 

.54 

209 

5.8 

41 

PAYMASTER  145 

1543 

J 

5.38 

35.5 

12.1 

131 

1.04 

.49 

179 

5.4 

51 
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1984  ARIZONA  COHOH  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUHHARY 


VARIETIES  C0HBININ6  LOCATIONS 


VARIEH 

HIGH-VOLUHE  INSTRUHEHT 

UHN  UNIFORHin  TENACITY 

(inches)  (PERCENT)  (q/tex) 

COLORIMETER 

Rd  HUNTER'S 

b  valve 

OIL 

(percent) 

Seed  Data 

NITROGEN  FREE 
(percent)  GOSSYPOL 
(percent) 

Seed 

Grade 

STONEVILLE  453 

1.19 

82.5 

26.5 

73.8 

7.9 

21.45 

3.60 

1.25 

4.8 

STOieiLLE  353 

1.23 

81.5 

28.5 

75.8 

8.3 

21.12 

3.73 

1.22 

4.0 

STONEVILLE  5D6 

1.22 

80.5 

25.5 

75.8 

7.5 

21.77 

3.50 

1.08 

4.5 

OaTAPM  55 

1.19 

80.0 

26.5 

76.0 

8.0 

28.94 

3.69 

1.13 

4.0 

STONEVILLE  825 

1.19 

82.5 

24.0 

78.5 

8.1 

21.08 

3.62 

.90 

4.0 

STONEVILLE  8174 

1.15 

88.5 

26.5 

78.8 

7.2 

20.70 

3.66 

1.28 

3.5 

l)aTAPIi€  61 

1.25 

81.5 

28.0 

79.5 

7.9 

21.10 

3.56 

1.11 

3.5 

HCNAIR  228 

1.17 

82.0 

26.8 

75.0 

8.6 

22.04 

3.56 

1.21 

4.5 

STtttCVILLE  8252 

1.14 

81.5 

25.0 

74.5 

8.3 

28.89 

3.61 

1.26 

3.0 

KCNAIR  235 

1.19 

80.8 

25.5 

77.0 

8.1 

22.99 

3.52 

.79 

4.0 

STONEVILLE  213 

1.15 

81.8 

25.5 

77.3 

8.2 

20.38 

3.54 

1.10 

3.0 

DaTAPINE  70 

1.14 

80.5 

26.5 

73.5 

7.5 

20.04 

3.78 

1.03 

4.0 

AZ  7289-1(17 

1.15 

82.0 

29.8 

76.8 

9.2 

22.07 

3.96 

.96 

4.0 

KNX  8136 

1.21 

83.0 

26.0 

77.8 

8.7 

22.11 

3.72 

.91 

3.8 

OaTAPIJE  62 

1.23 

80.5 

28.0 

38.5 

7.8 

20.84 

3.62 

.98 

3.0 

COXER  315 

1.22 

81.0 

27.0 

77.0 

8.2 

21.54 

3.71 

1.16 

3.5 

KNX  2819 

1.21 

81.0 

27.8 

75.5 

8.1 

23.21 

3.63 

1.01 

3.5 

COXER  3131 

1.15 

81.5 

26.5 

75.8 

3.8 

23.17 

3.77 

1.24 

4.0 

OaTAPIHE  90 

1.17 

82.0 

27.5 

75.5 

8.7 

22.54 

3.73 

1.07 

5.0 

lELimVS,  41 

1.16 

81.0 

26.5 

78.8 

8.1 

19.32 

3.64 

1.33 

4.8 

ACALA  SJ  C-1 

1.28 

83.0 

31.0 

77.5 

8.7 

23.01 

3.83 

1.26 

3.0 

PAYHASTER  145 

1.89 

82.0 

26.0 

75.8 

8.1 

23.39 

3.87 

1.11 

4.0 
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1984  ARIZONA  COnON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUHHARY 


BOLL  SIZE,  GRAN  PER  BOU  LINT  PCT  SEED  INDEX 


AZ  7209-107 

0.65  A 

DaTAPINE  A1 

41.2 

A 

AZ  7289-107 

12.7  A 

ACALA  SJ  C-1 

8.62  A 

DaTAPINE  78 

39.3 

B 

ACALA  SJ  C-1 

12.2 

AB 

COKER  3131 

0.58 

B 

DaTAPIlC  55 

38.5 

BC 

PAYMASTER  145 

12.1  A6 

DaTAPM  61 

0.57 

STONEViaE  353 

38.4 

BC 

COKER  3131 

11.6 

BC 

COKER  315 

8.57 

6C 

DaTAPINE  90 

37.9 

CD 

KNX  8136 

11.2 

CD 

DaTAPM  62 

8.57 

BCD 

STONEViaE  453 

37.6 

CDE 

STONEVILLE  506 

11.1 

CDE 

MCNAIR  235 

0.56 

BCD 

STONEVILLE  213 

37.5 

CDEF 

COKER  315 

10.8 

DEF 

KNX  2019 

8.55 

BCDE 

DaTAPINE  61 

37.5 

CDEF 

DaTAPIlC  62 

10.8 

DEF 

KNX  8136 

8.55 

BCDEr 

COKER  3131 

37.3 

DEFG 

STlNCViaE  453 

10.8 

DEF 

STONEVILLE  213 

0.54 

CDEFGH 

COKER  315 

36.9 

DEFGH 

MCNAIR  223 

10.6 

DEFG 

MCNAIR  220 

8.54 

BCDEFG 

MCNAIR  235 

36.8 

EFGH 

STONEVILa  825 

10.6 

DEFG 

PAYMASTER  145 

8.54 

BCDEFG 

KNX  2819 

36.8 

EFGH 

STONEVILLE  8252 

10.6 

DEFG 

STONEVILLE  453 

0.53 

DEFGH 

STONEVILLE  8252 

36.6 

EFGHI 

MCNAIR  235 

10.5 

EFG 

STONEVILLE  8174 

0.53 

mm 

STONEVILLE  8174 

36.6 

EFGHI 

KNX  2819 

10.3 

FG 

STONEVILLE  825 

0.51 

FGHI 

STONEVILLE  825 

36.5 

FGHIJ 

DaTAPINE  61 

10.2 

FG 

STONEVILLE  506 

0.51 

EFGHI 

AZ  7209-107 

36.5 

FGHIJ 

STOIOILLE  353 

10.1 

6 

DaTAPIlC  78 

0.51 

FGHI 

ACALA  SJ  C-1 

36.4 

GHIJ 

STONEVILa  213 

13.0 

G 

STONEVILLE  8252 

0.51 

6HI 

DaTAPINE  62 

36.2 

HU 

STONEViaE  8174 

10.0 

G 

DaTAPM  55 

8.58 

HI 

MCNAIR  228 

36.8 

HU 

DaTAPINE  55 

9.3 

H 

DaTAPINE  90 

0.50 

GHI 

STONEVILLE  506 

35.7 

IJ 

DaTAPINE  90 

9.2 

H 

STONEVILLE  353 

8.49 

I 

PAYMASTER  145 

35.5 

J 

DaTAPINE  70 

9.2 

H 

DaTAPINE  41 

3.48 

I 

KNX  8136 

34.8 

DaTAPIlC  41 

8.9 

H 

YARN  TENACITY 

FIBRQGRAPH~2.5Z  S.L. 

FIBROGRAPH-50Z  S.L. 

ACALA  SJ  C-1 

164  A 

DaTAPINE  62 

1.17  A 

ACALA  SJ  C-1 

0.53 

A 

DaTAPINE  90 

149  B 

COKER  315 

1.15  AB 

COKER  315 

0.52 

AB 

MCNAIR  220 

140  BC 

DaTAPINE  61 

1.14  ABC 

MCNAIR  235 

0.51 

AB 

DaTAPINE  41 

139  BCD 

KNX  2819 

1.14  ABC 

KNX  2019 

0.51 

AB 

AZ  7209-107 

139  BCD 

STONEVILa  453 

1.14  ABC 

KNX  8136 

0.51 

AB 

STONEViaE  213 

137  CDE 

KNX  8136 

1.14  ABC 

DaTAPINE  61 

0.50 

ABC 

DaTAPINE  62 

137  CDE 

MCNAIR  235 

1.13 

BCD 

DaTAPINE  62 

0.50 

ABC 

DaTAPINE  70 

136  CDE 

ACALA  SJ  C-1 

1.13 

BCD 

COKER  3131 

0.50 

ABC 

COKER  315 

135  CDE 

STONEVILa  353 

1.13 

BCD 

AZ  7209-187 

0.50 

ABC 

MCNAIR  235 

135  CDE 

STONEVILa  506 

1.12 

BCDE 

STONEViaE  453 

0.50 

ABC 

DaTAPIlC  61 

134  CDE 

MCNAIR  220 

1.11 

CDEF 

STONEVILa  213 

0.49 

BCD 

STONEVILa  353 

134  CDE 

STONEViaE  825 

1.11 

CDEF 

MCNAIR  220 

0.49 

BCD 

KNX  8136 

133  CDE 

DaTAPINE  70 

1.11 

CDEF 

STOIffVILa  825 

0.49 

BCD 

KNX  2019 

132  CDE 

DaTAPINE  55 

1.10 

DEF 

STONEVILa  506 

0.49 

BCD 

PAYMASTER  145 

131  CDE 

DaTAPINE  41 

1.10 

DEF 

PAYMASTER  145 

0.49 

BCD 

STONEViaE  8174 

138  CDE 

COKER  3131 

1.10 

DEF 

DaTAPINE  90 

8.49 

BCD 

DaTAPINE  55 

129  CDE 

DaTAPINE  98 

1.10 

DEF 

DaTAPINE  70 

0.49 

BCD 

STONEVILa  586 

129  CDE 

AZ  7209-107 

1.10 

DEF 

STONEVILa  353 

0.49 

BCD 

COKER  3131 

129  CDE 

STONEViaE  8252 

1.10 

DEF 

STONEViaE  8252 

0.49 

BCD 

STONEVILa  453 

128  CDE 

STONEVILa  213 

1.09 

a 

DELTAPINE  41 

0.47 

CD 

STONEVILa  825 

127  DE 

STONEViaE  8174 

1.08 

F 

DaTAPINE  55 

0.46 

D 

STONEVILa  8252 

126  E 

PAYMASTER  145 

1.04 

G 

STONEVILa  8174 

1.46 

D 

88 


1984  ARIZONA  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUNHARY 


STaONETER  - 

T1 

STaOMETER  - 

El 

MICRONAIRE 

ACALA  SJ  M 

209  A 

STONEVILLE  506 

7.2  A 

STONEVILLE  8252 

5.15 

A 

DaiAPINE  90 

202  AB 

STONEVILLE  453 

7.1  AB 

PAYMASTER  145 

5.10 

A 

AZ  7219-107 

198  ABC 

DaTAPINE  61 

6.9  ABC 

STONEVILLE  453 

5.05 

AB 

XNX  2019 

196 

BCB 

DaTAPINE  62 

6.7 

BCD 

STQNEViaE  3174 

5.05 

AB 

OaTAPINE  62 

194 

BCDE 

AZ  7209-107 

6.7 

BCD 

KNX  2019 

5.00 

ABC 

OaTAPINE  61 

192 

6CDE 

COKER  3131 

6.6 

CD 

DaTAPINE  70 

4.95 

ABCD 

COKER  315 

192 

BCDE 

DaTAPINE  90 

6.6 

CD 

STONEVILLE  213 

4.90 

ABCDE 

STONEVILLE  213 

189 

CDEF 

KNX  8136 

6.5 

CDE 

STONEViaE  825 

4.90 

A6CDE 

STQNEVILLE  353 

189 

CDEF 

DaTAPINE  70 

6.3 

DEF 

DaTAPINE  90 

4.90 

ABCDE 

OaTAPINE  55 

187 

CDEF 

DaTAPINE  55 

6.1 

EFG 

KNX  8136 

4.90 

ABCDE 

STONEVILLE  506 

187 

CDEF 

STONEVILLE  353 

6.1 

EFG 

STONEViaE  536 

4.85 

ABCDEF 

STONEVILLE  453 

187 

CDEF 

COKER  315 

6.0 

FG 

STONEVILLE  353 

4.85 

ABCDEF 

OaTAPINE  41 

186 

CDEFG 

STONEVILLE  8252 

6.8 

FG 

MCNAIR  220 

4.75 

BCDEFG 

NCNAIR  220 

185 

DEFG 

DaTAPINE  41 

5.9 

FGH 

DaTAPINE  61 

4.75 

BCDEFG 

DaTAPINE  70 

184 

DEFG 

STONEVILLE  213 

5.8 

GHI 

DaTAPINE  41 

4.70 

CDaCH 

STONEVILLE  8252 

184 

DEFG 

STONEViaE  825 

5.8 

GHI 

MCNAIR  235 

4.65 

DEFGH 

KNX  8136 

184 

DEFG 

ACALA  SJ  C-1 

5.8 

GHI 

ACALA  SJ  C-1 

4.60 

EFGH 

STONEVILLE  825 

183 

EFG 

MCNAIR  235 

5.5 

HU 

COKER  315 

4.55 

FGH 

PAYMASTER  145 

179 

FG 

PAYMASTER  145 

5.4 

IJ 

DaTAPINE  55 

4.50 

GH 

STONEVILLE  8174 

177 

FG 

KNX  2019 

5.4 

IJ 

DaTAPINE  62 

4.50 

GH 

MCNAIR  235 

174 

G 

MCNAIR  220 

5.3 

J 

COKER  3131 

4.58 

GH 

ORCER  3131 

174 

G 

STONEVILLE  8174 

5.2 

J 

AZ  7209-107 

4.40 

H 

I, 


UHH  (INCHES) 

UNIFORMITY  (PERCENT) 

TENACITY  (G/TEX) 

DaTAPINE  61 

1.25  A 

ACALA  SJ  C-1 

83.0  A 

ACALA  SJ  C-1 

31.0  A 

DaTAPINE  62 

1.23  AB 

KNX  8136 

83.0  A 

AZ  7209-107 

29.0  AB 

STONEVILLE  353 

1.23  AB 

STONEVILLE  825 

82.5  AB 

STONEVILa  353 

28.5 

ABC 

COKER  315 

1.22  ABC 

STQNEVILLE  453 

82.5  AB 

DaTAPINE  61 

28.0 

BCD 

STONEVILa  506 

1.22  ABC 

MCNAIR  220 

82.0  ABC 

DaTAPINE  62 

28.0 

BCD 

KNX  2019 

1.21  ABCD 

PAYMASTER  145 

82.0  ABC 

DaTAPINE  98 

27.5 

BCDE 

KNX  8136 

1.21  ABCD 

DaTAPINE  90 

82.8  ABC 

COKER  315 

27.0 

BCDE 

ACALA  SJ  C-1 

1.20  KDE 

AZ  7209-137 

82.0  ABC 

KNX  2819 

27.8 

BCDE 

DaTAPINE  55 

1.19  BCDEF 

DaTAPINE  61 

81.5  ABCD 

DaTAPDC  55 

26.5 

BCDEF 

STONEVILLE  825 

1.19  BCDEF 

COKER  3131 

81.5  ABCD 

DaTAPINE  41 

26.5 

BCDEF 

STONEVm  453 

1.19  BCDEF 

STONEVILLE  353 

81.5  ABCD 

COKER  3131 

26.5 

BCDEF 

MCNAIR  235 

1.18  CDEFG 

STONEVILLE  3252 

81.5  ABCD 

DaTAPDC  70 

26.5 

BCDEF 

MCNAIR  220 

1.17  DEFGH 

STOICVILLE  213 

81.8  BCD 

STONEVILa  453 

26.5 

BCDEF 

DaTAPINE  90 

1.16  EFGH 

mB  315 

81.0  BCD 

STONEVILa  8174 

26.5 

BCDEF 

STONEVILLE  213 

1.15  FGH 

DaTAPINE  41 

81.0  BCD 

MCNAIR  228 

26.0 

CDEF 

DaTAPINE  41 

1.15  FGH 

KNX  2019 

81.0  BCD 

PAYMASTER  145 

26.8 

CDEF 

COKER  3131 

1.15  FGH 

STONEVILLE  506 

80.5  CD 

KNX  8136 

26.8 

CDEF 

STONEVILa  8174 

1.15  FGH 

DaTAPINE  62 

80.5  CD 

STONEVILa  213 

25.5 

DEF 

AZ  7209-107 

1.14  GH 

DaTAPINE  70 

80.5  CD 

MCNAIR  235 

25.5 

DEF 

STONEVILLE  8252 

1.14  GH 

STONEVILa  8174 

80.5  CD 

STONEVILa  506 

25.5 

DEF 

DaTAPINE  70 

1.13  H 

DaTAPINE  55 

88.3  D 

STONEVILa  8252 

25.0 

EF 

PAYMASTER  145 

1.09  I 

MCNAIR  235 

80.0  D 

STONEVILa  825 

24.8 

F 
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1984  ARIZONA  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUHNARY 


CXORIMETER  -RD 

COLORIffiTER  - 

B 

OIL  (PERCENT) 

DaTAPINE  62 

80.5  A 

AZ  7209-187 

9.2  A 

PAYMASTER  145 

23.39  A 

DaTAPINE  61 

79.5  AB 

COKER  3131 

8.8  AB 

KNX  2019 

23.21  AB 

OaTAPINE  41 

78.7  ABC 

DaTAPINE  90 

8.7  AB 

COKER  3131 

23.17  AB 

STONEVILLE  925 

78.5  ABC 

ACALA  SJ  C-1 

8.7  AB 

ACALA  SJ  C-1 

23.01  AB 

STONEVILLE  8174 

78.9  ABCD 

KNX  8136 

8.7  AB 

MCNAIR  235 

22.99  AB 

KNX  8136 

77.7  ABCDE 

NCNAIR  220 

8.6  AB 

DaTAPINE  90 

22.53  BC 

ACALA  SJ  C-1 

77.5  AKDE 

STOfeiLLE  353 

8.3  AK 

KNX  8136 

22.18  CD 

STOJCVILLE  213 

77.2  ABCDE 

STONEVILLE  8252 

8.3  ABC 

AZ  7209-107 

22.06  CD 

COKER  315 

77.9  AKDE 

STONEVILLE  213 

8.2  ABCD 

MCNAIR  229 

22.84  CD 

HCNAIR  235 

77.0  AKDE 

COKER  315 

8.2  AKD 

STONEVILLE  506 

21.76 

DE 

DaTAPIffi  55 

76.8  KDE 

MCNAIR  235 

8.1  BCD 

COKER  315 

21.53 

DEF 

AZ  7209-187 

76.9  KDE 

STONEViaE  825 

8.1  BCD 

STONEVILLE  453 

21.45 

DEFG 

STONEVILLE  506 

75.7  KDE 

DaTAPINE  41 

8.1  KD 

STONEVILLE  353 

21.12 

EFGH 

PAYHASTER  145 

75.7  BCDE 

PAYMASTER  145 

8.1  BCD 

DaTAPINE  61 

21.10 

EFGH 

COKER  3131 

75.7  KDE 

KNX  2019 

8.1  KD 

STONEVILLE  825 

21.08 

EFGH 

STONEVILLE  353 

75.7  KDE 

DaTAPINE  55 

8.0  KD 

DaTAPINE  55 

29.93 

FGH 

DaTAPINE  90 

75.5  KDE 

DaTAPINE  61 

7.9  BCD 

STONEVILLE  3252 

20.88 

FGH 

KNX  2019 

75.5  KDE 

STONEVILLE  453 

7.9  KD 

DaTAPINE  62 

20.84 

FGH 

NCNAIR  220 

75.8  CDE 

DaTAPIf€  62  ' 

7.8  KD 

STONEVILLE  8174 

20.69 

GHI 

STONEVILLE  8252 

74.5  CDE 

STONEVILLE  506 

7.5  CD 

STONEViaE  213 

29.37 

HI 

STONEVILLE  453 

73.7  DE 

DaTAPINE  70 

7.5  CD 

DaTAPINE  70 

29.03 

I 

DaTAPINE  70 

73.5  E 

STONEVILLE  8174 

7.2  D 

DaTAPINE  41 

19.32 

J 

NITROGEN  (PERCENT) 

FRa  GOSSYPOL  (PERCENT) 

SEED  GRADE 

AZ  7299-107 

3.96  A 

DaTAPII€  41 

1.33 

A 

DaTAPI)€  99 

5.0  A 

PAYMASTER  145 

3.87  AB 

ACALA  SJ  C-1 

1.26 

AB 

MCNAIR  229 

4.5  AB 

ACALA  SJ  C-1 

3.83  AK 

STONEVILa  8252 

1.26 

AB 

STONEVILa  506 

4.5 

AB 

DaTAPI)€  70 

3.78  AKD 

STONEVILa  453 

1.25 

AB 

DaTAPINE  55 

4.0 

K 

mu  3131 

3.76  AKDE 

COKER  3131 

1.24 

AB 

MCNAIR  235 

4.3 

K 

DaTAPINE  90 

3.73 

KDEF 

STOieiaE  353 

1.22 

AK 

STONEVILa  825 

4.0 

BC 

STONEVILa  353 

3.73 

KDEF 

MCNAIR  220 

1.21 

AKD 

DaTAPH€  41 

4.8 

K 

KNX  8136 

3.72 

BCDEF 

STONEVILa  8174 

1.19 

AKD 

PAYMASTER  145 

4.8 

K 

COKER  315 

3.71 

KDEF 

COKER  315 

1.15 

AKDE 

COKER  3131 

4.0 

K 

DaTAPINE  55 

3.68 

KDEF 

DaTAPINE  55 

1.12 

AKDE 

AZ  7209-107 

4.0 

BC 

STONEVILLE  8174 

3.66 

KDEF 

DaTAPINE  61 

1.11 

ABCDE 

DaTAPINE  78 

4.0 

K 

DaTAPINE  41 

3.64 

KDEF 

PAYMASTER  145 

1.11 

AKDE 

STONEVILa  353 

4.0 

K 

DaTAPINE  62 

3.62 

CDEF 

STONEVILa  213 

1.18 

AKDE 

STONEVILa  453 

4.0 

K 

KNX  2819 

3.62 

CDEF 

STONEVILa  506 

1.08 

AKDE 

DaTAPINE  61 

3.5 

CD 

STONEViaE  825 

3.61 

CDEF 

DaTAPINE  98 

1.07 

AKDE 

COKER  315 

3.5 

CD 

STONEVILLE  8252 

3.61 

CDEF 

DaTAPINE  78 

1.03 

KDa 

KNX  2819 

3.5 

CD 

STONEVILLE  453 

3.60 

CDEF 

KNX  2919 

1.91 

KDa 

STONEVILa  8174 

3.5 

CD 

MCNAIR  220 

3.56 

DEF 

DaTAPINE  62 

8.98 

CDEF 

STONEViaE  213 

3.0 

D 

DaTAPINE  61 

3.55 

DEF 

AZ  7209-187 

0.96 

DEF 

DaTAPINE  62 

3.9 

D 

STONEViaE  213 

3.53 

EF 

STONEVILa  825 

0.90 

rn 

ACALA  SJ  C-1 

3.0 

D 

MCNAIR  235 

3.52 

F 

KNX  8136 

0.98 

EF 

STONEVILa  8252 

3.0 

D 

STONEVILa  596 

3.50 

F 

MCNAIR  235 

0.78 

F 

KNX  8136 

3.0 

D 

90 


1984  ARIZONA  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


LOCATIONS  COMBINING  VARIETIES 


LOCATION 

LINT  YIELD 
(Ib/acpe) 

• 

BOa  SIZE 
(g/boll) 

1 

LINT 

PERCENT 

SEED 

INDEX 

1 

YARN 

TENACm 

(ttN/tex) 

1 

DIGITAL  FIBRQGRAPH 
2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 
(inches)  (inches) 

•  « 

3TELQMETER 

I!  El 

(HN/tex)  (PERCENT) 

1  1 

MICRQNAIRE 

(Reading) 

1 

MARICOPA, AZ 

2026 

5.40 

37.1 

10.6 

135 

1.12 

.50 

138  6.2 

4.30 

1984  ARIZONA  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 

LOCATIONS  COMBINING  VARIETIES 


LOCATION 

HIGH-VOLUME  INSTRUMENT 

COLORIMETER 

Seed  Data 

UHM 

UNIFORMITY 

TENACITY 

Rd 

HUNTER'S 

OIL 

NITROGEN 

FREE 

Seed 

(inches) 

(PERCENT) 

(g/tex) 

b  value 

(percent) 

(percent) 

G0S3YPQL 

(percent) 

Grade 

MARICOPA, AZ 

1.13 

81.4 

26.3 

76.6 

8.2 

21.62 

3.67 

1.11 

3.3 

91  (REVISION) 
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1984  ARIZONA  COHON  VARIHY  TEST 


MARICOPA, AZ 


VARIETY 

LINT  YiaO  BOLL  SIZE 
(Ib/acre)  (g/boll) 

•  • 

LINT 

PERCENT 

• 

sao 

INDEX 

1 

YARN 

TENACITY 

(nH/tex) 

• 

DIGITAL  FIBROGRAPH 
2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 
(inches)  (inches) 

1  • 

STELGMETER  MICROHAIRE 
T1  £1  (Reading) 
(ttN/tex)  (PEPXEHT) 

1  «  • 

OaTAPINE  41 

2514  A 

4.79 

41.2 

8.9 

139 

1.10 

.47 

186 

5.9 

4.70 

STONEVILLE  453 

2298 

B 

5.31 

37.6 

10.8 

128 

1.15 

.51 

187 

7.2 

5.05 

STONEVILLE  353 

2218 

BC 

4.88 

38.4 

10.1 

134 

1.13 

.49 

139 

6.2 

4.35 

STONEVILLE  506 

2208 

BCO 

5.10 

35.7 

11.1 

129 

1.12 

.49 

187 

7.2 

4.85 

DaTAPIlC  55 

2193 

BCO 

4.98 

38.5 

9.3 

129 

1.10 

.47 

187 

6.1 

4.50 

STONEVILLE  325 

2152 

BCOE 

5.08 

36.5 

10.6 

127 

1.11 

.49 

133 

5.3 

4.90 

STONEVILLE  8174  2113 

COEF 

5.29 

36.6 

10.0 

130 

1.08 

.47 

177 

5.2 

5.05 

DELTAPINE  61 

2101 

CDEF 

5.66 

37.5 

10.2 

134 

1.15 

.50 

192 

6.9 

4.75 

MCNAIR  220 

2076 

COEFG 

5.38 

36.0 

10.6 

140 

1.11 

.49 

185 

5.3 

4.75 

STONEVILLE  8252  2075 

COEFG 

5.05 

36.6 

10.6 

126 

1.10 

.49 

184 

6.0 

5.15 

MCNAIR  235 

2064 

coac 

5.58 

36.8 

10.5 

135 

1.14 

.52 

174 

5.5 

4.65 

STONEVILLE  213 

2042 

DEFG 

5.35 

37.5 

10.0 

137 

1.09 

.49 

189 

5.8 

4.90 

OaTAPINE  70 

2020 

EFG 

5.08 

39.3 

9.2 

136 

1.11 

.49 

184 

6.3 

4.95 

AZ  7289-107 

1973 

FGH 

6.53 

36.5 

12.7 

139 

1.10 

.51 

198 

6.7 

4.40 

XNX  8136 

1962 

FGHI 

5.45 

34.8 

11.2 

133 

1.15 

.52 

184 

6.6 

4.90 

OaTAPINE  62 

1950 

FGHI 

5.67 

36.2 

10.8 

137 

1.18 

.51 

194 

6.7 

4.50 

COKER  315 

1920 

GHI 

5.70 

36.9 

10.8 

135 

1.15 

.52 

192 

6.0 

4.55 

KNX  2019 

1915 

GHI 

5.48 

36.8 

10.3 

132 

1.15 

.51 

196 

5.5 

5.00 

COKER  3131 

1819 

HI 

5.75 

37.3 

11.6 

129 

1.10 

.51 

174 

6.6 

4.50 

OaTAPINE  90 

1802 

I 

5.02 

37.9 

9.2 

149 

1.10 

.49 

202 

6.6 

4.90 

ACALA  SJ  C-1 

1618 

J  6.21 

36.4 

12.2 

164 

1.14 

.54 

209 

5.8 

4.60 

PAYMASTER  145 

1543 

J  5.38 

35.5 

12.1 

131 

1.04 

.49 

179 

5.4 

5.10 

92  (REVISION) 
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1984  ARIZONA  COnOH  VARIETY  TEST 


HARICOPA>AZ 


VARICTY  HIGH-VOLUHE  INSTRUMENT  COLORIMETER  Seed  Data 


UHM 

(inches) 

UNIFORMITY 

(PERCENT) 

TENACm 

(q/tei) 

Rd 

HUNTER'S 
b  valve 

OIL 

(percent) 

NITROGEN 

(percent) 

FREE 

GOSSYPOL 

(percent) 

Seed 

Grade 

STONEVILLE  453 

1.19 

82.5 

26,5 

73.8 

7.9 

21.45 

3.60 

1.25 

4.0 

STONEVILLE  353 

1.23 

81.5 

28.5 

75.8 

8.3 

21.12 

3.73 

1.22 

4.9 

STONEVILLE  596 

1.22 

89.5 

25.5 

75.8 

7.5 

21.77 

3.59 

1.98 

4.5 

DaTAPIlC  55 

1.19 

80.9 

26.5 

76.9 

8.9 

20.94 

3.69 

1.13 

4.9 

STONEVILLE  825 

1.19 

82.5 

24.9 

78.5 

8.1 

21.08 

3.62 

.90 

4.0 

STONEVILLE  8174 

1.15 

39.5 

26.5 

78.9 

7.2 

29.70 

3.66 

1.20 

3.5 

DaTAPINE  61 

1.25 

81.5 

28.8 

79.5 

7.9 

21.19 

3.56 

1.11 

3.5 

MCNAIR  220 

1.17 

82.9 

26.0 

75.9 

8.6 

22.94 

3.56 

1.21 

4.5 

STONEVILLE  8252 

1.14 

81.5 

25.0 

74.5  • 

8.3 

29.89 

3.61 

1.26 

3.9 

MCNAIR  235 

1.19 

80.9 

25.5 

77.8 

8.1 

22.99 

3.52 

.79 

4.0 

STONEVILLE  213 

1.15 

81.0 

25.5 

77.3 

8.2 

20.38 

3.54 

1.19 

3.0 

DaTAPINE  79 

1.14 

89.5 

26.5 

73.5 

7.5 

20.94 

3.78 

1.03 

4.3 

AZ  7299-197 

1.15 

82.9 

29.9 

76.8 

9.2 

22.97 

3.96 

.96 

4.9 

XNX  8136 

1.21 

83.9 

26.0 

77.8 

8.7 

22.11 

3.72 

.91 

3.9 

DaTAPINE  62 

1.23 

89.5 

28.0 

89.5 

7.8 

29.84 

3.62 

.98 

3.3 

COKER  315 

1.22 

81.0 

27.9 

77.9 

8.2 

21.54 

3.71 

1.16 

3.5 

XNX  2019 

1.21 

81.9 

27.8 

75.5 

8.1 

23.21 

3.63 

1.01 

3.5 

COXER  3131 

1.15 

81.5 

26.5 

75.8 

8.8 

23.17 

3.77 

1.24 

4.0 

DaTAPINE  99 

1.17 

82.9 

27.5 

75.5 

8.7 

22.54 

3.73 

1.07 

5.0 

DaTAPINE  41 

1.16 

81.9 

26.5 

78.8 

8.1 

19.32 

3.64 

1.33 

4.0 

ACALA  SJ  C-1 

1.29 

83.9 

31.9 

77.5 

8.7 

23.111 

3.83 

1.26 

3.0 

PAYMASTER  145 

1.99 

82.0 

26.9 

75.8 

8.1 

23.39 

3.87 

1.11 

4.9 
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1984  SAN  JOAfiUIN  VALLEY  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUHHARY 


VARiniES  COMBINING  LOCATIONS 


YARN 

DIGITAL  FIBROGRAPH 

STELOMETER 

Mid 

VARIEH 

LINT  YIELD 

BOLL  SIZE 

LINT 

SEED 

TENACm 

2.5Z  S.L. 

50Z  S.L. 

T1 

El 

(Rei 

(Ib/acre) 

*  t 

(q/bill) 

• 

PERCENT 

r 

INDQ 

• 

(HN/tex) 

a 

(inches) 

• 

(inches) 

1 

(nN/tex) 

I 

(PERCENT) 

a 

MCNAIR  235 

1126  A 

5.05 

38.5 

9.1 

139 

l.ll 

.51 

187 

6.2 

t 

ACALA  SJ  C-1 

1076  AB 

7.42 

39.1 

11.6 

170 

1.15 

.54 

232 

6.1 

* 

% 

ACALA  SJ-2 

1057  ABC 

7.04 

36.5 

12.5 

158 

1.14 

.53 

212 

6.4 

: 

% 

STONEVILLE  213 

916  BC 

4.13 

35.9 

8.3 

130 

1.12 

.51 

178 

6.7 

1 

% 

PAYMASTER  145 

901  C 

4.20 

36.9 

9.5 

139 

1.38 

.58 

188 

6.5 

1 

1984  SAN  JOAQUIN  VALLEY 

COnON  VARIETY  TEST 

REGIONAL  SUMMARY 

VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 


VARIETY  HIGH-VOLUME  INSTRUMENT  COLORIMETER  Seed  Data 


UKM 

(inches) 

UNIFORMITY 

(PERCENT) 

TENACITY 

(q/tex) 

Rd 

HUNTER'S 
b  value 

OIL 

(percent) 

NITROGEN 

(percent) 

FREE 

GOSSYPQL 

(percent) 

MCNAIR  235 

1.10 

80.3 

26.0 

75.4 

8.2 

19.71 

3.86* 

.72 

ACALA  SJ  C-l 

1.18 

82.5 

31.3  . 

77.1 

8.4 

21.30 

3.96 

.55 

ACALA  SJ-2 

1.17 

81.3 

27.3 

76.0 

8.4 

17.72 

3.77 

'.72 

STONEVILLE  213 

1.12 

79.8 

24.8 

76.8 

8.8 

17.41 

3.69 

.96 

PAYMASTER  145 

1.09 

80.8 

26.5 

75.8 

8.3 

19.70 

3.79 

.70 

94 
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1984  SAN  JOAQUIN  VALLEY  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUNHARY 


BOLL  SIZE,  GRAN  PER  BOL 

LINT  PCT 

SEED  INDEX 

AC^  SJ  C-1 

7.42  A 

ACALA  SJ  C-1 

39.1  A 

ACALA  SJ-2 

12.5  A 

ACALA  SJ-2 

7.14  A 

MCNAIR  235 

38.5  A 

ACALA  SJ  C-1 

11.6  B 

HCNAIR  235 

5.05  B 

PAYMASTER  145 

3^.9  A 

PAYMASTER  145 

9.5  C 

PAYMASTER  145 

4.20  B 

ACALA  SJ-2 

36.5  A 

HCNAIR  235 

9.1  CD 

STONEVILLE  213 

4.13  B 

STONEVILLE  213 

35.9  A 

STONEVILLE  213 

8.3  D 

YARN  TENACITY 

FIBR0GRAPH-2.5Z  S.L. 

FIBR0G8APH-582  S.L. 

ACALA  SJ  C-1 

170  A 

ACALA  SJ  C-1 

1.15  A 

ACALA  SJ  C-1 

8.54  A 

ACALA  SJ-2 

150  B 

ACALA  SJ-2 

1.13  AB 

ACALA  SJ-2 

6.52  AB 

MCNAIR  235 

139  BC 

STOJCVILLE  213 

1.12  AB 

STONEVILLE  213 

8.51  AB 

PAYMASTER  145 

139  BC 

MCNAIR  235 

1.11  BC 

HCNAIR  235 

0.51  AB 

STONEVILLE  213 

130  C 

PAYMASTER  145 

1.08  C 

PAYMASTER  145 

8.50  B 

STaOMETER 

-  T1 

STaOMETER  - 

El 

MICRONAIRE 

ACAU  SJ  C-1 

232  A 

STONEVILLE  213 

6.6  A 

ACALA  SJ  C-1 

3.75  A 

ACALA  SJ-2 

212  B 

PAYMASTER  145 

6.5  A 

ACAU  SJ-2 

3.72  A 

PAYMASTER  145 

188  C 

ACALA  SJ-2 

6.4  A 

HCNAIR  235 

3.45  A 

MCNAIR  235 

187  C 

MCNAIR  235 

6.2  A 

PAYMASTER  145 

3.40  A 

STONEVILLE  213 

178  C 

ACALA  SJ  C-1 

6.1  A 

STONEVILLE  213 

3.32  A 

UHM  (INCHES) 

UNIFORMin 

(PERCENT) 

TENACITY  (G/TEX) 

ACAU  SJ-2 

1.17  A 

ACAU  SJ  C-1 

82.5  A 

ACAU  SJ  C-1 

31.3  A 

ACAU  SJ  C-1 

1.17  A 

ACAU  SJ-2 

81.7  AB 

ACAU  SJ-2 

27.2  3 

STONEVILLE  213 

1.12  AB 

PAYMASTER  145 

80.7  AB 

PAYMASTER  145 

26.5  BC 

MCNAIR  235 

1.10  B 

HCNAIR  235 

80.2  B 

HCNAIR  235 

26.0  BC 

PAYMASTER  145 

1.89  B 

STONEVILLE  213 

79.7  B 

STONEVILLE  213 

24.7  C 

COLORIMETER  -RD 

COLORIMETER 

-  B 

OIL  (PERCENT) 

ACAU  SJ  C-1 

77.1  A 

STONEVILLE  213 

8.8  A 

ACALA  SJ  C-1 

21.29  A 

STONEVILLE  213 

76.7  AB 

ACAU  SJ-2 

8.4  A 

HCNAIR  235 

19.71  A 

ACAU  SJ-2 

76.0  AB 

ACAU  SJ  C-1 

8.4  A 

PAYMASTER  145 

19.78  A 

PAYMASTER  145 

75.7  AB 

HCNAIR  235 

8.2  A 

ACALA  SJ-2 

17.72  B 

MCNAIR  235 

75.4  B 

PAYMASTER  145 

8.2  A 

STONEVILLE  213 

17.41  B 

95 


19M  SAN  JOAQUIN  VALLEY  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  5UNHARY 


NITROGEN  (PERCENT) 

FREE  GOSSYPOL  (PERCENT) 

SEED  GRADE 

ACALA  SJ  C-1 

3.96  A 

STOIEVILLE  213 

Q.96  A 

PAYMASTER  145 

5.8  A 

HCNAIR  235 

3.86  AB 

ACALA  SJ-2 

11.72  B 

MCNAIR  235 

4.7  A 

PAYNASTER  145 

3.79  AB 

NCNAIR  235 

8.72  B 

STONEVILLE  213 

4.0  AB 

ACALA  SJ-2 

3.77  AB 

PAYMASTER  145 

0.69  6C 

ACALA  SJ  C-1 

3.5  B 

STOiCVILLE  213 

3.68  B 

ACALA  SJ  C-1 

8.55  C 

ACALA  SJ-2 

3.0  B 
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1984  SAN  JOAQUIN  VALLEY  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUHNARY 


LOCATIONS  COMBINING  VARIETIES 


YARN 

DIGITAL  FIBROGRAPH  STELOMETER 

HICRONAIRE 

LOCATION 

LINT  YIELD 

'  BOaSIZE  LINT 

SEED 

TENACITY 

2.5Z  S.L.  502  S.L. 

T1 

El 

(Reading) 

(Ib/acre) 

t 

(qAsll) 

1 

PERCENT 

1 

INDEX 

1 

(ftN/tex) 

1 

(inches)  (inches) 

t  t 

(«N/tex)  (PERCENT) 

•  1 

1 

SHARER, CA 

1839  A 

.89 

.8 

.8 

141 

1.13 

.52 

199 

6.8 

3.54 

NT  SIDE  3TA,CA 

998  A 

5.57 

37.3 

18.2 

150 

1.11 

.52 

200 

5.9 

3.52 

1984  SAN  JOAOJIN  VALLEY  COHON  VARIEH  TEST 

REGIONAL  SUMMARY 

LOCATIONS  COMBINING  VARIRIES 

LOCATION 

HIGH-VOLUME  INSTRUMENT 

COLORIMRER 

Seed  Data 

UHM 

UNIFORMITY 

TENACITY 

Rd 

HUNTER'S 

OIL 

NITROGEN 

FREE 

Seed 

(inches) 

(PERCENT) 

(q/tex) 

b  value 

(percent) 

(percent) 

GQSSYPOL 

Grade 

(percent) 

SHARER, CA 

1.14 

89.7 

26.9 

75.5 

8.1 

19.84 

3.77 

.79 

4.0 

NT  SIDE  STA,CA 

1.12 

81.3 

27.4 

77.8 

8.8 

18.49 

3.36 

.68 

4.1 
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1984  SAN  JOAQUIN  VAUEY  COHON  VARIEH  TEST 


UT  SIDE  STA>CA 


VAHIETY 

LINT  YIELD 

BOa  SIZE 

LINT 

SEED 

YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH 

TENACm  2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 

STELOHETER  HICI 
Tl  El  {hi 

(Ib/acre) 

(q/boll) 

PERCENT 

INDEX 

(nN/tex)  (inches)  (inches) 

(rtN/tex)  (PERCENT) 

I  I  •  •  c  •  •  t  I 


HCNAIR  235 

1148  A 

5.85 

38.5 

9.1 

145 

1.11 

.52 

185 

5.7 

1 

% 

ACALA  SJ  CM 

1052  B 

7.42 

39.1 

11.6 

178 

1.14 

.54 

237 

5.8 

« 

ACALA  SJ-2 

975  C 

7.84 

36.5 

12.5 

151 

1.13 

.52 

212 

5.3 

3 

PAYHASTER  145 

919  CD 

4.28 

36.9 

9.5 

139 

1.06 

.49 

192 

6.0 

3 

STOfCVILLE  213 

866  D 

4.13 

35.9 

8.3 

135 

1.12 

.52 

177 

6.3 

3 

1984  SAN  JOAQUIN  VALLEY  COTTON  VARIEH  TEST 

NT  SIDE  STA,CA 

VARIETY 

HIGH-VOLUHE  INSTRUHENT 

COLORIHETER 

Seed  Data 

IRIH 

UNIFORHin 

TENACITY 

Rd 

WINTER'S 

OIL 

NITROGEN 

FREE 

See 

(inches) 

(PERCENT) 

(q/tex) 

b  value 

(percent) 

(^lercent) 

GOSSYPOL 

(percent) 

Gra 

NCNAIR  235 

1.10 

88.0 

26.0 

76.3 

8.8 

18.79 

3.88 

.73 

ACALA  SJ  C-1 

1.17 

83.0 

32.8 

77.8 

8.5 

28.69 

4.02 

.48 

ACALA  SJ-2 

1.18 

82.5 

28.0 

76.8 

8.7 

17.46 

3.85 

.68 

PAYHASTER  145 

1.05 

81,5 

2&.'5 

77.0 

8.8 

19.37 

3.89 

.61  • 

STONEVILLE  213 

1.11 

79.5 

24.5 

77.8 

9.1 

16.16 

3.75 

.87’ 

98 


1984  SAN  JOAQUIN  VALLEY  COHON  VANIETY  TEST 


SHATTER  ,CA 


YARN 

DIGITAL  FIBROGRAPH 

STELOMETER 

MICRONAIRE 

VARIETY 

LINT  YIELD 

BOLL  SIZE 

LINT 

SEED 

TENACITY 

2.5Z  S.L. 

50Z  S.L. 

T1 

El 

(Readinq) 

(Ib/acre) 

t 

(g/btll) 

• 

PERCENT 

$ 

INDEX 

• 

(HN/tex) 

t 

(inches) 

• 

(inches) 

1 

(«N/tex) 

• 

(PERCENT) 

« 

1 

ACALA  SJ-2 

1138  A 

.90 

.9 

.9 

150 

1.14 

.54 

212 

7.9 

3.85 

MCNAIR  235 

1112  A 

.90 

.9 

.9 

133 

1.10 

.51 

189 

6.8 

3.40 

ACALA  SJ  C-1 

1999  A 

.00 

.0 

.0 

161 

1.16 

.54 

228 

6.3 

3.85 

STONEVILLE  213 

96S  B 

.99 

.9 

.9 

125 

1.11 

.59 

180 

7.0 

3.45 

PAYMASTER  145 

882  B 

.99 

.9 

.9 

139 

1.19 

.51 

185 

7.8 

3.15 

1984  S^  JOAQUIN  VALLEY  COHON  VARIETY 

TEST 

SHATTER ,CA 

VARIETY  HIGH-VOLUNE  INSTRUHENT  COLORIMETER  Seed  Data 


UHM 

(inches) 

UNIFORMITY 

(PERCENT) 

TENACITY 

(q/tex) 

Rd 

HUNTER^S 
b  7alue 

OIL 

(percent) 

NITROGEN 

(percent) 

FREE 

GOSSYPOL 

(percent) 

Seed 

Grade 

ACALA  SJ-2 

1.16 

81.9 

26.5 

75.3 

8.2 

17.99 

3.69 

.76 

3.0 

MCNAIR  235 

1.19 

80.5 

26.0 

74.5 

7.6 

20.64 

3.92 

.71 

5.8 

ACALA  SJ  C-1  - 

1.19 

82.0 

39.5 

76.5 

8.4 

21.91 

3.91 

.63 

3.8 

STlMViaE  213 

1.13 

80.9 

25.0 

76.5 

8.4 

18.66 

3.63 

1.85 

4.0 

PAYMASTER  145 

1.13 

80.9 

26.5 

74.5 

7.7 

20.93 

3.79 

.78 

‘5.0 

99 


1984  HIGH  QUALITY  REGIONAL  COTTON  VARIEH  TEST 
REGIONAL  SUNKARY 


VARIETIES  COKBINIHG  LOCATIONS 


YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH  STaOKETER  HIC  %  ' 


VARIETY 

LINT  YiaD 

BOa  SIZE 

LINT 

SEED 

TENACITY 

2.5Z  S.L. 

50Z  S.L. 

T1 

El  (lit  ii 

(Ib/acre) 

• 

(g/boll) 

V 

PERCENT 

t 

INDEX 

1 

(fiN/tex) 

• 

(inches) 

• 

(inches) 

• 

(nN/tex) 

1 

(PERCENT) 

1 

1 

.  1 

1 

KNX  2819 

1196  A 

6.87 

39.3 

18.4 

137 

1.15 

.54 

183 

6.0 

5(  i 

MO  78-344 

1194  A 

6.11 

40.3 

10.6 

146 

1.17 

.56 

196 

6.4 

5  1 

MCNAIR  235 

1163  AB 

5.89 

39.3 

10.2 

146 

1.12 

.53 

194 

6.0 

i|' 

COKER  81-192 

1151  AB 

5.73 

40.8 

10.1 

149 

1.18 

.57 

198 

5.8 

Ml 

COKER  80-118 

1140  AB 

5.67 

40.3 

10.1 

158 

1.16 

.56 

196 

5.7 

H  1 

STOICVILLE  1324  1132  AB 

5.28 

48.3 

9.9 

144 

1.14 

.55 

192 

6.3 

15  1 

Ga  T  77-27 

1123  AB 

6.08 

39.8 

11.2 

147 

1.17 

.55 

196 

6.2 

’i  ! 

STONEVILLE  1318  1119  AB 

5.35 

40.1 

9.5 

136 

1.14 

.54 

188 

7.0 

!?  1 

STONEVILLE  213 

1112  AB 

5.64 

38.8 

10.5 

127 

1.11 

.53 

178 

7.0 

II 

DPL  98-180 

1103  AB 

5.51 

39.6 

9.7 

144 

1.14 

.55 

205 

6.5 

Ii 

PD  6132 

1898  AB 

5.84 

40.7 

10.5 

167 

1.17 

.56 

223 

5.8 

LA  1155  ON 

1967  BC 

5.25 

39.7 

10.3 

140 

1.13 

.54 

192 

6.9 

U 

Ga  T  79-13 

1857  BC  . 

6.27 

39.0 

11.3 

144 

1.17 

.55 

194 

6.3 

11  .| 

LA  1083  ON 

992  CD 

5.62 

39.3 

10.7 

150 

1.12 

.54 

201 

6.2 

7 

KNX  99 

937  D 

6.72 

37.4 

12.6 

148 

1.15 

.56 

198 

7.4 

ACALA  SJ  C-1 

718  E 

6.47 

38.5 

11.4 

160 

1.13 

.57 

229 

6.1 

3  ■ 

1984  HIGH  QUALITY  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUKKARY 

VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 


VARIETf  HIGH-VOLUME  INSTRUMENT  COLORIMETER  Seed  Data 

UHM  UNIFORMITY  TENACITY  Rd  HUNTER'S  OIL  NITROGEN  FREE  Se  | 

(inches)  (PERCENT)  (g/tex)  b  value  (percent)  (percent)  GOSSYPOL  Gr.  | 

(percent)  ] 


KNX  2019 

1.21 

83.2 

26.1 

74.3 

8.6 

22.77 

3.52 

1.12 

MO  78-344 

1.23 

83.9 

27.7 

72.2 

8.4 

22.23 

3.68 

.82 

MCNAIR  235 

1.17 

83.6 

26.0 

73.0 

8.3 

22.32 

3.46 

.87 

COKER  81-102 

1.24 

83.9 

26.6 

72.4 

3.6 

22.29 

3.63 

.84 

COKER  88-118 

1.28 

84.1 

26.5 

72.4 

3.5 

21.96 

3.55 

.86 

STOICVILLE  1324 

1.18 

33.8 

27.4 

70.8 

8.7  ' 

21.33 

3.62 

1.98 

Ga  T  77-27 

1.22 

83.2 

27.1 

73.8 

8.5 

21.82 

3.56 

.K 

STONEVILLE  1318 

1.17 

83.7 

27.5 

70.0 

9.1 

20.31 

3.52 

1.17 

STONEVILLE  213 

1.14 

82.9 

24.9 

73.9 

8.8 

20.80 

3.48 

.99 

DPL  90-100 

1.17 

83.4 

28.4 

74.6 

8.6 

22.06 

3.53 

.92 

PD  6132 

1.21 

84.5 

29.3 

72.9 

8.4 

21.82 

3.59 

1.08 

LA  1155  ON 

1.15 

83.4 

25.6 

73.6 

8.6 

21.53 

3.61 

.94 

Ga  T  79-13 

1.23 

83.4 

26.6 

73.1 

8.4 

21.95 

3.53 

.92 

LA  1083  ON 

1.15 

83.8 

27.1 

72.5 

8.3 

21.13 

3.62 

.90 

KNX  99 

1.19 

83.6 

26.9 

74.1 

9.2 

21.84 

3.68 

.90 

ACALA  SJ  C-1 

1.16 

84.6 

28.9 

73.1 

8.4 

22.74 

3.61 

.63 

100 


1984  HIGH  QUALITY  REGIONAL  COnOH  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUHHARY 


BOa  SIZE,  GRAM  PER  BOa 

LINT  PCT 

SEEB  INDEX 

KHX  99 

6.72  A 

COKER  81-102 

40.8  A 

KNX  99 

12.6  A 

ACALA  SJ  C-1 

6.47  AB 

PB  6132 

40.7  A 

ACALA  SJ  C-1 

11.4 

B 

6a  T  79-13 

6.27  BC 

MO  78-344 

40.3  AB 

6a  T  79-13 

11.3 

B 

MO  78-344 

6.11  CB 

COKER  80-118 

40.3  AB 

Ga  T  77-27 

11.2 

B 

6a  T  77-27 

6.08  CBE 

STONEViaE  1324 

40.3  AB 

LA  1083  ON 

10.7 

C 

KNX  2019 

6.07  CBE 

STONEVILLE  1318 

40.1  ABC 

MO  78-344 

10.6 

C 

MCNAIR  235 

5.80  BEF 

LA  1155  ON 

39.7  BCB 

STONEVILLE  213 

10.5 

CD 

COKER  81-102 

5.73  EF 

BPL  90-100 

39.6  BCB 

PB  6132 

10.5 

CD 

COKER  80-118 

5.67  FG 

MCNAIR  235 

39.3  CBE 

KNX  2019 

10.4 

CB 

STONEVILLE  213 

5.64  FGH 

KHX  2019 

39.3  CBE 

LA  1155  ON 

10.3 

CBE 

LA  1083  ON 

5.62  FGH 

LA  1083  ON 

39.3  CBE 

MCNAIR  235 

10.1 

DEF 

DPL  90-108 

5.51  FGHI 

Ga  T  77-27 

39.0  BE 

COKER  81-102 

10.1 

BEF 

ST(»eiLL£  1318 

5.35  6HIJ 

Ga  T  79-13 

39.0  BE 

COKER  80-118 

10.1 

DEF 

STONEVILLE  1324 

5.28  HU 

STONEVILLE  213 

38.8  BE 

STONEVILLE  1324 

9.9 

EFG 

LA  1155  ON 

5.25  U 

ACALA  SJ  C-1 

38.5  E 

DPL  90-100 

9.7 

FG 

PB  6132 

5.04  J 

KNX  99 

37.4  .  F 

STONEVILLE  1318 

9.5 

G 

YARN  TENACin 

FIBRQGRAPH-2.5Z  S.L. 

FIBROGRAPH-50Z  S.L. 

PB  6132 

• 

167  A 

COKER  81-102 

1.18  A 

ACAU  SJ  C-1 

0.57  A 

ACALA  SJ  C-1 

168 

B 

PB  6132 

1.17  AB 

COKER  81-102 

0.57  A 

COKER  80-118 

150 

C 

HO  78-344 

1.17  AB 

PD  6132 

0.56  AB 

LA  1083  ON 

150 

C 

6a  T  77-27 

1.17  AB 

MO  78-344 

0.56  AB 

a»ER  81-102 

149 

CB 

Ga  T  79-13 

1.17  AB 

COKER  80-1 is 

0.56  AB 

KHX  99 

148 

CB 

COKER  80-118 

1.16  ABC 

KNX  99 

0.56  AB 

6a  T  77-27 

147 

CB 

KHX  2819 

1.15  BCB 

DPL  90-100 

0.55  ABC 

MCNAIR  235 

146 

CB 

KNX  99 

1.15  BCB 

Ga  T  77-27 

0.55  ABC 

MO  78-344 

146 

CB 

DPL  90-100 

1.14  CBE 

Ga  T  79-13 

8.55  ABC 

BPL  98-100 

144 

BE 

STONEVILLE  1318 

1.14  CBE 

STONEVILLE  1324 

0.55  ABC 

6a  T  79-13 

144 

BE 

STONEVILLE  1324 

1.14  CBE 

KNX  2019 

0.54  BC 

STONEVILLE  1324 

144 

BE 

ACALA  SJ  C-1 

1.13  DEF 

LA  1155  ON 

0.54  BC 

U  1155  ON 

140 

EF 

LA  1155  ON 

1.13  BEF 

LA  1083  ON 

0.54  BC 

KNX  2819 

137 

F 

MCNAIR  235 

1.12  EF 

STONEVILLE  1318 

0.54  3C 

STO«VILL£  1318 

136 

F 

LA  1083  ON 

1.12  EF 

STONEVILLE  213 

0.53  C 

STONEVILLE  213 

127 

6 

STON0^ILL£  213 

1.11  F 

MCNAIR  235 

0.53  C 
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1984  HIGH  QUALITY  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUHHARY 


STaOHETER  - 

T1 

STaOHETER  - 

El 

HICRONAIRE 

PD  6132 

223  A 

KNX  99 

7.3  A 

KNX  2019 

4.54  A 

ACALA  SJ  C-1 

220 

A 

STONEVILLE  213 

7.0  AB 

STONEVILLE  213 

4.44  AB 

DPL  90-110 

to 

CVI 

B 

STONEVILLE  1318 

7.0  AB 

STONEVILLE  1318 

4.39  AB 

LA  1083  ON 

201 

BC 

LA  1155  ON 

6.9 

B 

COKER  81-102 

4.34 

BC 

COKER  81-102 

198 

BCD 

DPL  90-100 

6.5 

C 

COKER  80-118 

4.34 

BC 

KKX  99 

198 

BCD 

HO  78-344 

6.4 

CD 

DPL  90-100 

4.28 

BCD 

HO  78-344 

196 

CDE 

Ga  T  79-13 

6.3 

CDE 

HO  78-344 

4.27 

BCD 

COKER  81-118 

196 

CDE 

STONEVILLE  1324 

6.3 

CDE 

LA  1083  ON 

4.17 

CDE 

Ga  T  77-27 

196 

CDE 

Ga  T  77-27 

6.2 

CDE 

STONEVILil  1324 

4.15 

CDEF 

HCNAIR  235 

194 

CDE 

LA  1083  ON 

6.2 

CDE 

PD  6132 

4.13 

DEF 

6a  T  79-13 

194 

-CDE 

ACALA  SJ  C-1 

6.1 

DEF 

ACALA  SJ  C-1 

4.13 

DEF 

LA  1155  m 

192 

DE 

HCNAIR  235 

6.0 

EFG 

HCNAIR  235 

4.06 

EF 

STONEVILLE  1324 

192 

DE 

KNX  2019 

6.0 

EFG 

Ga  T  79-13 

4.01 

EF 

STONEVILLE  1318 

188 

EF 

PD  6132 

5.8 

FG 

LA  1155  ON 

4.01 

EF 

KNX  2019 

183 

FG 

COKER  81-102 

5.8 

FG 

Ga  T  77-27 

3.96 

F 

STOIC^ILLE  213 

178 

6 

COKER  80-118 

5.7 

G 

KNX  99 

3.66 

G 

UHH  (INCHES) 

UNIFORHin  (PERCENT) 

TE)WCITY  (G/TEX) 

COKER  81-102 

1.24  A 

ACAli  SJ  C-1 

84.6  A 

PD  6132 

29.3  A 

HO  78-344 

1.23  AB 

PD  6132 

84.5  AB 

ACALA  SJ  C-1 

28.9  A 

Ga  T  79-13 

1.23  AB 

COKER  80-118 

84.1  ABC 

DPL  90-100 

28.4  AB 

Ga  T  77-27 

1.22  Arc 

HO  78-344 

83.9  ABC 

MO  78-344 

27.7 

BC 

KNX  2019 

1.21  BCD 

COKER  81-102 

83  .’9  ABC 

STONEVILLE  1318 

27.5 

BC 

PD  6132 

1.21  BCD 

LA  1083  ON 

83.8  ABCD 

STONEVILLE  1324 

27.4 

BCD 

COKER  81-118 

1.20  CDE 

STONEViaE  1324 

83.9  ABCD 

Ga  T  77-27 

27.1 

CDE 

KNX  99 

1.19  DEF 

STONEVILLE  1318 

83.7  ABCD 

LA  1083  ON 

27.1 

CDE 

STONEVILLE  1324 

1.18  EFG 

HCNAIR  235 

83.6  BCD 

KNX  99 

26.9 

CDEF 

HCNAIR  235 

1.17 

FGH 

KNX  99 

83.6  BCD 

COKER  81-102 

26.6 

CDEF 

DPL  90-100 

1.17 

FGH 

DPL  90-100 

83.4  CD 

Ga  T  79-13 

26.6 

CDEF 

STONEVILLE  1318 

1.17 

FGH 

Ga  T  79-13 

83.4  CD 

COKER  80-118 

26.5 

CDEF 

ACALA  SJ  C-1 

1.16 

GHI 

LA  1155  ON 

83.4  CD 

KNX  2019 

26.1 

DEF 

LA  1155  ON 

1.15 

HI 

KNX  2019 

83.2  CD 

HCNAIR  235 

26.0 

EF 

LA  1083  ON 

1.15 

HI 

Ga  T  77-27 

83.2  CD 

LA  1155  ON 

25.6 

F 

STONEVILLE  213 

1.14 

I 

STONEVILLE  213 

82.9  D 

STONEVILLE  213 

24.0 

G 
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1984  HIGH  OiALin  REGIONAL  COHOH  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUHHARY 


CQLORIHETER  HtO 


DPL  9R-1HI 

74.6 

A 

KNX  2019 

74.2 

A 

KNX  99 

74.1 

A 

STONEVILLE  213 

73.9 

AB 

Ga  T  77-27 

73.8 

ABC 

LA  1155  OH 

73.6 

ABCO 

ACALA  SJ  C-1 

73.1 

ABCD 

Ga  T  79-13 

73.1 

ABCD 

HCNAIR  235 

73.8 

ABCD 

LA  1083  ON 

72.5 

BCD 

COKER  81-1 S2 

72.4 

BCD 

COKER  88-118 

72.4 

BCD 

HO  78-344 

72.2 

CDE 

PD  6132 

72.8 

DE 

STONP^LLE  1324 

70.3 

EF 

STONEVILLE  1318 

70.0 

F 

nmOGEN  (PERCENT) 


KNX  99 

3.68  A 

COKER  81-102 

3.63  AB 

LA  1083  ON 

3.62  AB 

STOieiLLE  1324 

3.62  AB 

ACALA  SJ  C-1 

3.61  ABC 

LA  1155  ON 

3.61  ABC 

HO  78-344 

3.68  ABC 

PD  6132 

3.59  ABC 

Ga  T  77-27 

3.56  ABC 

COKER  81-118 

3.55  ABC 

DPL  90-188 

3.53  ABC 

Ga  T  79-13 

3.53  ABC 

KNX  2019 

3.52  BC 

STONEVILLE  1318 

3.52  BC 

STONEVILLE  213 

3.48  BC 

HCNAIR  235 

3.46  C 

COLORIMETER  - 

B 

KNX  99 

9.2 

A 

STONEVILLE  1318 

9.1 

A 

STONEVILLE  213 

8.8 

B 

STONEVILLE  1324 

8.7 

BC 

KNX  2019 

8.6 

BCD 

COKER  81-182 

8.6 

BCD 

DPL  90-100 

8.6 

BCD 

LA  1155  ON 

8.6 

BCD 

COKER  80-118 

8.5 

BCD 

Ga  T  77-27 

8.5 

BCD 

PD  6132 

8.4 

CD 

ACALA  SJ  C-1 

8.4 

CD 

MO  78-344 

8.4 

CD 

Ga  T  79-13 

8.4 

CD 

MC)«^IR  235 

8.3 

D 

LA  1083  ON 

8.3 

D 

FREE  GOSSYPOL  (PERCENT) 


STONEVILLE  1318 

1.17  A 

KNX  2019 

1.12  AB 

STONEVILLE  1324 

1.08 

B 

PD  6132 

1.00 

C 

STONEVILLE  213 

0.99 

C 

LA  1155  ON 

0.94 

CD 

DPL  90-108 

0.92 

CDE 

Ga  T  79-13 

0.92 

CDE 

LA  1983  ON 

0.99 

DEF 

KNX  99 

0.90 

DEF 

HCNAIR  235 

0.87 

DEF 

COKER  80-118 

0.86 

DEF 

Ga  T  77-27 

0.85 

EF 

COKER  81-102 

9.84 

EF 

HO  78-344 

0.82 

F 

ACALA  SJ  C-1 

0.63 

G 

OIL  (PERCENT) 


KNX  2019 

22.77 

A 

ACALA  SJ  C-1 

22.74 

A 

HCNAIR  235 

22.32 

AB 

COKER  81-102 

22.29 

AB 

HO  78-344 

22.23 

AB 

DPL  90-130 

22.06 

AB 

COKER  80-118 

21.96 

AB 

Ga  T  79-13 

21.95 

AB 

KNX  99 

21.84 

AB 

PD  6132 

21.82 

AB 

Ga  T  77-27 

21.82 

AB 

LA  1155  ON 

21.53 

ABC 

STONEVILLE  1324 

21.33 

ABC 

LA  1083  ON 

21.13 

BC 

STONEVIUE  213 

20.30 

BC 

STONEVILLE  1318 

20.31 

C 

SEED  GRADE 


STONEVILLE  1324 

5.6 

A 

PD  6132 

5.0 

B 

DPL  90-100 

5.8 

B 

HCNAIR  235 

4.8 

BC 

KNX  2019 

4.8 

K 

LA  1155  ON 

4.7 

BCD 

LA  1083  ON 

4.7 

BCD 

KNX  99 

4.7 

BCD 

COKER  81-102 

4.5 

BCDE 

Ga  T  77-27 

4.5 

BCDE 

COKER  80-118 

4.4 

CDE 

STONEVILLE  1318 

4.4 

CDE 

STONEVILLE  213 

4.2 

DE 

HO  78-344 

4.2 

DE 

Ga  T  79-13 

4.2 

DE 

ACALA  SJ  C-1 

4.1 

E 
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1984  HIGH  QUALITY  REGIONAL  COnOH  VARIETY  TEST 

SUBREGIONAL  SUHNARY  COMBINING  TIFTON,  GAj  aORENCE,  S.C.j  ROCKY  MCHM,  N.C.j  BELLE  MINA,  ALA 
VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 


VARIETY 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

• 

BOa  SIZE 
(q/b«ll) 

1 

LINT 

PERCENT 

• 

SEED 

INDEX 

1 

YARN 

TENACm 

(nN/tex) 

• 

DIGITAL  FIBROGRAPH 
2.52  S.L.  502  S.L. 
(inches)  (inches) 

1  a 

STELOMETER  MICRO 
T1  El  (Read 
(HN/tex)  (PERCENT) 

•  • 

KNX  21)19 

1367  A 

6.11 

40.7 

10.0 

135 

1.13 

.53 

180 

6.5 

4. 

HO  78-344 

1324  A6 

5.97 

41.6 

9.8 

143 

1.14 

.54 

200 

7.0 

4. 

COKER  81-102 

1323  AB 

5.77 

42.7 

9.4 

148 

1.16 

.56 

189 

6.0 

4. 

COKER  89-118 

1321  AB 

5.59 

41.4 

9.4 

147 

1.13 

.55 

192 

6.0 

4. 

PO  6132 

1317  AB 

5.21 

42.3 

9.8 

161 

1.15 

.55 

219 

6.7 

3. 

MCNAIR  235 

1270  ABC 

5.61 

40.1 

9.6 

142 

1.09 

.52 

193 

6.3 

3. 

STONEVILLE  1324  1268  ABC 

5.04 

41.7 

9.3 

135 

1.10 

.52 

186 

6.3 

3. 

6a  T  77-27 

1264  ABC 

5.92 

40.2 

■  10.5 

147 

1.15 

.55 

195 

6.8 

3. 

STONEVILLE  1318  1258  ABC 

5.29 

41.4 

9.0 

135 

1.11 

.53 

187 

7.6 

4. 

DPL  90-110 

1215  ABC 

5.55 

40.3 

9.4 

146 

1.11 

.54 

204 

7.2 

3. 

Ga  T  79-13 

1215  ABC 

6.29 

40.4 

10.7 

138 

1.15 

.54 

184 

6.9 

3. 

STONEVILLE  213 

1168  ABC 

5.55 

39.6 

10.0 

125 

1.07 

.52 

169 

7.5 

3. 

LA  1155  ON 

1163  K 

5.23 

40.6 

9.6 

138 

1.09 

.52 

187 

7.3 

3. 

LA  1083  ON 

1109  C 

5.47 

40.5 

10.2 

148 

1.07 

.52 

199 

6.6 

3. 

KNX  99 

1078  C 

6.77 

38.5 

12.2 

148 

1.14 

.56 

195 

7.9 

3. 

ACAU  SJ  C-1 

719  D 

6.83 

39.8 

11.3 

157 

•1.13 

.56 

208 

6.3 

4. 

1984  HIGH  QUALin  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 

SUBREGIONAL  SUMMARY  COMBINING  TIFTON,  GA}  aORENCE,  S.C.;  ROCKY  MOUNT,  N.C.}  BELLE  MINA,  ALA 

VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 

VARIETY 

HIGH-VOLUME  INSTRUMENT 

OHM  UNIFORMITY  TENACITY 

(inches)  (PERCENT)  (q/tex) 

COLORIMETER 

Rd  HUNTER'S 

b  value 

OIL 

(percent) 

Seed  Data 

NITROGEN  FRE 
(percent)  GOSSYPQL 
(percent) 

Seed 

Grad 

KNX  2019 

1.16 

83.0 

26.0 

76.3 

3.1 

21.78 

3.71 

1.06 

MO  78-344 

1.19 

83.3 

28.3 

74.0 

8.2 

21.91 

3.76 

.72 

COKER  81-102 

1.23 

83.8 

26.5 

74.3 

8.2 

21.48 

3.83 

.73 

COKER  88-118 

1.18 

83.5 

25.3 

74.0 

8.3 

21.59 

3.67 

.77 

PD  6132 

1.19 

84.5 

28.0 

73.8 

8.0 

21.27 

3.78 

.97 

MCNAIR  235 

1.13 

83.3 

25.5 

75.3 

8.8 

20.51 

3.62 

.73 

STONEVILLE  1324 

1.15 

83.5 

26.5 

72.5 

8.4 

20.82 

3.76 

1.02 

Ga  T  77-27 

1.18 

82.8 

27.0 

76.0 

8.0 

21.05 

3.69 

.77 

STOiCVILLE  1318 

1.14 

83.5 

26.3 

70.6 

8.7 

19.41 

3.58 

1.13 

DPL  90-188 

1.15 

83.8 

28.0 

76.3 

8.3 

21.28 

3.72 

.82 

Ga  T  79-13 

1.19 

83.5 

26.5 

75.1 

8.2 

20.88 

3.72 

.82 

STONEVILLE  213 

1.09 

83.8 

23.3 

75.5 

8.6 

19.40 

3.67 

.89 

LA  1155  ON 

1.12 

82.3 

24.3 

75.1 

8.4 

20.40 

3.73 

.83 

LA  1083  ON 

1.18 

83.3 

26.0 

74.1 

8.0 

28.46 

3.81 

.85 

i 

KNX  99 

1.17 

83.8 

27.0 

76.0 

8.3 

21.69 

3.81 

.35 

i 

ACALA  SJ  C-1 

1.15 

84.3 

28.5 

74.6 

8.1 

22.44 

3.59 

.57 

1 
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1984  HIGH  QUALin  REGIONAL  COHOH  VARIETY  TEST 

SUBREGIONAL  SUNMARY  COMBINING  COLLEGE  STATION, TXj  ST  JOSEPH, LA;  STONEVILLE,MS;  JACKSON, TN;  PGRTAGEVILL£,liO;  ROHWER,AX 


VARIETIES  O^IBINING  LOCATIONS 


VARIEH 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

1 

BOa  SIZE 
(g/boll) 

• 

LINT 

PERCENT 

I 

SEED 

INDEX 

YARN 

TENACm 

(nN/tex) 

1 

DIGITAL  FIBRQGRAPH 
2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 
(inches)  (inches) 

•  • 

1  STaOMETER  MICRONAIRE 

T1  El  (Reading) 

(nN/tex)  (PERCEIfT) 

•  ff  1 

MO  78-344 

1107 

A 

6.23 

39.4 

11.2 

147 

1.19 

,57 

195 

6.2 

4.38 

MCNAIR  235 

1092 

A 

5.96 

38.7 

10.6 

147 

1.13 

.53 

194 

5.9 

4.25 

KNX  2019 

1082 

AB 

6.05 

38.3 

10.8 

138 

1.16 

.55 

184 

5.8 

4.70 

STONEVILLE  213 

1074 

AB 

5.71 

38.3 

10.9 

128 

1.12 

.53 

181 

6.3 

4.62 

STOJCVILLE  1324 

1041 

ABC 

5.47 

39.3 

10.4 

148 

1.15 

.56 

194 

6.1 

4.35 

COKER  81-102 

1036 

ABC 

5.70 

39.5 

10.6 

149 

1.19 

.57 

201 

5.7 

4.43 

Ga  T  77-27 

1030 

ABC 

6.21 

38.2 

11.8 

147 

1.18 

.55 

197 

5.9 

4.39 

DPL  90-190 

1028 

ABC 

5.48 

39.2 

9.9 

144 

1.15 

.55 

206 

6.2 

4.40 

STONEVILLE  1318 

1026 

ABC 

5.48 

39.3 

9.9 

136 

1.15 

.54 

189 

6.8 

4.55 

COKER  81-118 

1020 

ABC 

5.74 

39.6 

10.6 

151 

1.17 

.57 

198 

5.6 

4,46 

LA  1155  ON 

1003 

ABC 

5.27 

39.2 

10.8 

142 

1.14 

.55 

194 

6.7 

4.18 

PB  6132 

953 

BCD 

4.91 

39.6 

11.0 

169 

1.17 

.57 

225 

5.4 

4.26 

Ga  T  79-13 

951 

BCD 

6.25 

38.1 

11.8 

147 

1.18 

.55 

197 

6.1 

4.13 

LA  1083  ON 

914 

CD 

5.74 

38.5 

11.2 

150 

1.14 

.55 

202 

6.1 

4.33 

KNX  99 

842 

D 

6.68 

36.7 

13.0 

148 

1.16 

.56 

200 

7.2 

3.72 

ACALA  SJ  C-1 

718 

E 

6.19 

•38.2 

11.5 

161 

1.14 

.57 

225 

6.0 

4.18 

1984  HIGH  QUALITY  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 

SUBREGIONAL  SUMMARY  COMBINING  COLLEGE  STATION, TX;  ST  JOSEPH,LA;  STONEVILLE, MS;’  JACKSON, TN;  PORTAGEVILLE,MO 

VARIETIES  COMBINING  LXATIONS 

;  ROH«£R,AK 

VARIETY 

HIGH-VOLUME  INSTRUMENT 

UHM  UNIFORMin  TENACITY 

(inches)  (PERCENT)  (g/tex) 

COLORIMETER 

Rd  HUNTER'S 

b  value 

OIL 

(percent) 

Seed  Data 

NITROGEN  FREE 
(percent)  GOSSYPOL 
(percent) 

Seed 

Grade 

MO  78-344 

1.24 

84.1 

27.5 

71.5 

8.5 

22.44 

3.49 

.89 

4.3 

MC.NAIR  235 

1.19 

83.7 

26.2 

72.1 

8.4 

23.53 

3  •  ^5 

.96 

4.8 

KNX  2019 

1.23 

83.3 

26.1 

73.5 

8.9 

23.43 

3.40 

1.15 

5.0 

STONEVILLE  213 

1.16 

82.8 

24.1 

73.2 

8.9 

21.73 

3.36 

1.05 

4.5 

STOICVILLE  1324 

1,19 

83.9 

27.8 

70.2 

8.8 

21.67 

3.53 

1.13 

5.7 

COKER  81-102 

1.25 

83,9 

26.7 

71.4 

8.7 

22.83 

3.50 

.92 

4.3 

Ga  T  77-27 

1.24 

83.4 

27.1 

73.0 

3.3 

22.33 

3.48 

.91 

4.3 

DPL  90-100 

1.18 

83.3 

28.6 

73.8 

8.7 

22.59 

3.40 

.99 

5.0 

STONEVILLE  1318 

1.19 

83.8 

27.8 

69.8 

9.2 

20.91 

3.48 

1.20 

4.2 

COKER  81-118 

1.21 

84.4 

27.0 

71.8 

8.6 

22.23 

3.47 

.92 

4.7 

LA  1155  ON 

1.17 

83.8 

26.1 

73.0 

8.7 

22.29 

3.52 

l.Ol 

4.7 

PD  6132 

1.22 

84.5 

29.8 

71.7 

3.6 

22.19 

3.47 

1.03 

5.0 

Ga  T  79-13 

1.25 

83.3 

26.6 

72.3 

8.5 

22.66 

3.41 

.99 

4.3 

LA  1083  ON 

1.17 

84.3 

27.6 

71.9 

8.4 

21.58 

3.49 

.94 

4.7 

KNX  99 

1.19 

83.5 

26.8 

73.3 

9.3 

21.93 

3.60 

.93 

4.3 

ACALA  SJ  C-1 

1.16 

84.7 

29.0 

72.5 

8.5 

22.94 

3.62 

.63 

4.3 
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19S4  HIGH  QUALin  REGIONAL  COHOH  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUHNARY 


LOCATIONS  COMBINING  VARIETIES 


LOCATION 

LINT  YIELD 

BOLL  SIZE 

LINT 

SEED 

YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH 

TENACm  2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 

SiaOMETER  HICRO 
T1  El  (Read 

(Ib/acre) 

(g/boll) 

PERCENT 

INDEX 

(nN/tex)  (inches)  (inches) 

(nN/tex)  (PERCENT) 

f  It!  Itlll 


TinON,GA 

1649  A 

6.13 

42.1 

10.3 

0 

.80 

.00 

0 

.8 

1 

ST  JOS, LA 

159?  A 

5.56 

42.9 

10.0 

142 

1.13 

.55 

191 

5.8 

4. 

aORENCEjSC 

1373  B 

5.59 

42.1 

9.4 

143 

1.09 

.53 

196 

6.7 

4., 

P(»TAGEVILE,MO 

1020  C 

6.60 

39.9 

11.8 

129 

1.15 

.53 

185 

6.5 

4. 

ROaY  N01D(T,MC 

963  CD 

5.79 

49.2 

10.2 

9 

.08 

.08 

0 

.0 

, 

COL.  STA,TX 

923  D£ 

5.50 

38.3 

18.8 

158 

1.14 

.55 

207 

6.0 

4. 

JACX5QN,TN 

902  DE 

5.93 

38.9 

11.2 

151 

1.16 

.57 

207 

6.5 

4. 

BELLE  HINA,AL 

868  E 

5.54 

38.4 

18.2 

143 

1.15  - 

.55 

189 

7.0 

3. 

STOHEVILLE,HS 

855  E 

5.47 

36.2 

11. 1 

154 

1.20 

.58 

204 

5.9 

3. 

ROHUER,AR 

678  F 

.09 

37.3 

.8 

8 

.00 

.00 

0 

.0 

1 

1984  HIGH  QUALITY  REGIONAL  COTTON  VARIHY  TEST 

REGIONAL  SUMMARY 

LOCATIONS  COMBINING  VARIETIES 

LOCATION 

HIGH-VOLUME  INSTRUMENT 

COLORIMETER 

Seed  Data 

UHM  UNIFORMITY 

TENACITY 

Rd 

HUNTER'S 

OIL 

NITROGEN 

FREE 

Seed 

(inches)  (PERCENT) 

(g/tex) 

b  value 

(percent) 

(percent) 

GOSSYPQL 

Grad 

(percent) 

TIFTONjGA 

.00 

.0 

.8 

.8 

.0 

.00 

.00 

.00 

ST  JOS, LA 

1.17 

83.9 

24.5 

73.9 

7.8 

22.20 

3.25 

1.87 

aOPLNCE.SC 

1.13 

83.4 

27.7 

82.3 

8.1 

20,87 

3.88 

.88 

POtTAGEVILE,MO 

1.21 

33.1 

28.0 

66.4 

8.4 

22.12 

3.64 

.92 

ROCKY  MOUNT, NC 

.00 

.8 

.9 

.0 

.0 

.08 

.90 

.08 

CX.  STA,TX 

1.18 

84.3 

27.4 

67.6 

9.2 

.00 

.00 

.00 

JACXSON,TN 

1.20 

83.9 

28.1 

75.8 

9.1 

22.66 

3.53 

.95 

BaiE  HINA,AL 

1.18 

83.5 

25.3 

66.9  . 

8.4 

21.17 

3.55 

.81 

STQNEVILLE,MS 

1.24 

83.7 

27.8 

77.8 

9.1 

.00 

.00 

.09 

ROHUER,AR 

.80 

.8 

.0 

.8 

.8 

.08 

.08 

.08 
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1984  HIGH  QUALITY  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 


ST  JOS, LA 


VARIETY 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

1 

BOa  SIZE 
(g/boll) 

• 

LINT 

PERCENT 

• 

SEED 

INDEX 

1 

YARN 

TENACITY 

<nN/tex) 

• 

DIGITAL  FIBROGRAPH 
2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 
(inches)  (inches) 

t  1 

SiaOHETER 

T1  El 

(ttN/tex)^  (PERCENT) 

1  1 

MICRONAIRE 

(Reading) 

• 

HO  78-344 

1837  A 

5.79 

42.3 

10.3 

144 

1.16 

.56 

195 

6.2 

4.40 

DPI  90-1 §0 

1797  AB 

5.15 

44.3 

8.9 

144 

1.13 

.55 

190 

5.8 

4.20 

KNX  2819 

1788  AB 

5.52 

41.9 

10.3 

133 

1.14 

.55 

182 

5.9 

4.70 

COKER  81-102 

1748  ABC 

5.33 

44.2 

9.1 

150 

1.16 

.57 

199 

5.5 

4.50 

STONEVILLE  213 

1745  ABC 

5.41 

41.8 

9.9 

125 

1.10 

.51 

171 

6.3 

4.60 

STOfCVILLE  1318  1687  ABC 

4.43 

44.7 

8.3 

126 

1.09 

.51 

182 

6.5 

4.45 

COKER  81-113 

1655  ABC 

5.64 

43.2 

9.6 

143 

1.16 

.55 

196 

5.0 

4.65 

6a  T  77-27 

1645  ABC 

6.12 

40.9 

10.4 

149 

1.17 

.55 

191 

5.3 

4.05 

LA  1155  OH 

1621  ABC 

5.20 

41.5 

10.2 

134 

1.13 

.54 

192 

6.0 

4.35 

HCNAIR  235 

1617  ABC 

5.88 

41.3 

9,8 

141 

1.11 

.53 

186 

5.5 

4.40 

STONEVILLE  1324  1609  ABC 

4.97 

42.8 

9.2 

140 

1.13 

.55 

191 

5.9 

4.20 

PD  6132 

1591  BC 

4.75 

42.6 

9.9 

153 

1.15 

.56 

210 

5.4 

4.25 

6a  T  79-13 

1553  BC 

5.98 

41.1 

11.0 

137 

1.14 

.53 

ISO 

5.6 

4.40 

LA  1083  ON 

1504  C 

6.21 

48.9 

11.0 

143 

1.11 

.53 

197 

5.3 

4.40 

KNX  99 

1242  D 

6.29 

37.8 

12.1 

143 

1.16 

.56 

201 

7.0 

3.60 

ACALA  SJ  C-1 

947  E 

6.30 

40.6 

10.9 

161 

1.11 

.56 

209 

5.9 

4.25 

ST  JOS, LA 

1984  HIGH  QUALITY  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 

VARIETY 

HIGH-VOLUHE  IHSTRUHENT 

COLORIHETER 

Seed  Data 

UINl 

(inches) 

UNIFCRHITY 

(PERCENT) 

TENACITY 

(g/tex) 

Rd 

HUNTER'S 
b  valoe 

OIL 

(percent) 

NITROGEN 

(percent) 

FREE 

G0S3YP0L 

(percent) 

Seed 

Grade 

m  78-344 

1.21 

84.0 

26.0 

71.3 

7.2 

21.97 

3.31 

.93 

4.5 

DPL  90-100 

1.15 

83.5 

25.0 

75.8 

7.6 

22.33 

3.33 

l.ll 

5.0 

KNX  2019 

1.28 

83.5 

23.0 

77.8 

8.1 

23.39 

3.26 

1.27 

5.0 

COKER  81-102 

1.21 

85.0 

23.5 

74.1 

8.1 

22.72 

3.33 

1.03 

5.0 

STONEVILLE  213 

1.11 

83.0 

22.5 

75.8 

8.2 

21.48 

3.25 

1.15 

4.0 

STONEVILLE  1318 

1.11 

84.0 

24.5 

71.3 

8.3 

23.71 

3.15 

1.35 

4.0 

COKER  88-118 

1.20 

84.5 

25.5 

72.5 

7.8 

21.89 

3.13 

1.G8 

4.5 

Ga  T  77-27 

1.20 

33.5 

25.8 

75.5 

7.9 

22.07 

3.13 

.93 

5.3 

LA  1155  ON 

1.15 

83.3 

24.5 

74.5 

7.8 

22.32 

3.27 

1.13 

5.0 

HCNAIR  235 

1.16 

85.0 

22.5 

74.3 

7.9 

23.09 

3.11 

.88 

4.5 

STONEVILLE  1324 

1.18 

84.0 

24.5 

69.3 

7,5 

21.88 

3.22 

1.27 

6.0 

PD  6132 

1.19 

84.5 

25.8 

72.8 

7.7 

24.73 

3.20 

1.13 

5.0 

6a  T  79-13 

1.21 

83.5 

25.5 

75.0 

7.5 

22.30 

3.28 

1.09 

4.5 

LA  1083  OH 

1.17 

84.5 

24.5 

74.5 

7.6 

21.35 

3.29 

1.36 

5.0 

KNX  99 

1.17 

83.0 

23.5 

74.0 

8.8 

21.47 

3.51 

.93 

4.5 

ACALA  SJ  C-1 

1.14 

84.5 

27.5 

75.8 

8.0 

21.55 

3.22 

.32 

4.0 
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1984  HIGH  QUALin  REGIONAL  COTTON  VARIETT  TEST 


TinOH,GA 


mizn  LINT  YIELD 

(lb/icr«) 


BOLL  SIZE  LINT  SEED 

(g/b«ll)  PERCENT  INDEX 

t  •  • 


YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH 
TENACm  2.52  S.L.  502  S.L. 
(nH/tex)  .  (inches)  (inches) 

•  t  • 


STELOKETER  HICilC : 
T1  El  (ReaG| 
(«N/tex)  (PERCENT) 

t  I 


PD  6132 

1824  A'- 

6.39 

43.6 

9.9 

0 

.88 

.00 

8 

.0 

COKER  81-102 

1815  A 

6.34 

44.4 

9.0 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

NO  78-344 

1886  A 

6.53 

42.8 

10.2 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

DPL  90-108 

1794  A 

5.74 

41.9 

09 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

KNX  2019 

1781  AB 

6.36 

42.3 

10.3 

0 

.00 

.08 

0 

.0 

STOJeiLLE  213 

1758  AB 

6.08 

41.3 

10.6 

0 

.00 

.80 

0 

.0 

CaER  80-118 

1749  AB 

6.31 

42.5 

9.6 

8 

.90 

.08 

8 

.0 

Ga  T  77-27 

1743  AB 

6.36 

41.4 

11.1 

0 

.00 

.00 

0 

.0' 

Ga  T  79-13 

1697  ABC 

6.56 

41.4 

11.2 

0 

.08 

.90 

0 

.0 

STONEVILLE  1318 

1672  ABCD 

5.32 

42.9 

9.4 

0 

.08 

.00 

0 

.0 

HCNAIR  235 

1656  ABCDE 

5.97 

42.0 

10.1 

0 

.00 

.00 

8 

.0 

STOfeiLLE  1324 

1589  BCDE 

4.83 

44.1 

9.i 

0 

.08 

.80 

0 

.0 

LA  1155  ON 

1544  CDE 

5.67 

41.8 

10.2 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

LA  1883  ON 

1492  DE 

5.79 

41.3 

11.2 

0 

.08 

.01 

0 

.0 

KNX  99 

1462  E 

6.84 

39.5 

11.3 

0 

.88 

.08 

0 

.0 

ACALA  SJ  C-1 

368  F 

7.05 

48.3 

11.3 

8 

.88 

.00 

0 

.0 

TinON,GA 

1984  HIGH  QUALITY  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 

VARIETY 

HIGH-VaUHE  INSTRUHEHT 

UH«  UNIFORHin  TENACITY 

(inches)  (PERCENT)  (q/tex) 

CXORIHETER 

Rd  HUNTER^S 

b  value 

OIL 

(percent) 

Seed  Data 

NITROGEN  FREE 
(percent)  GOSSYPGL 
(percent) 

Seed 

Grad 

PD  6132 

.88 

.8 

.8 

.8 

.0 

.08 

.00 

.00 

COKER  81-102 

.80 

.0 

.0 

.0 

.8 

.08 

.00 

.80 

HO  78-344 

.00 

.8 

.8 

.0 

.0 

.08 

.08 

.00 

DPL  90-188 

.80 

.8 

.0 

.8 

.0 

.80 

.80 

.00 

KNX  2819 

.80 

.0 

.8 

.0 

.0 

.00 

.00 

.00 

STONEVILLE  213 

.08 

.8 

.8 

.8 

.8 

.88 

.00 

.00 

COKER  88-113 

.08 

.0 

.0 

.0 

.8 

.08 

.00 

.80 

Ga  T  77-27 

.80 

.8 

.0 

.8 

.0 

.00 

.00 

.00 

Ga  T  79-13 

.88 

.0 

.8 

.0 

.9 

.90 

.80 

.30 

STONEVILLE  1213 

.80 

.8 

.0 

.0 

.8 

.00 

.00 

.88 

HCNAIR  235 

.00 

.8 

.8 

.8 

.0 

.88 

.08 

.00 

STONEVILLE  1324 

.08 

.0 

.0 

.0 

.9 

.08 

.00 

.88 

LA  1155  ON 

.88 

.0 

.0 

.0 

.0 

.00 

.00 

.98 

LA  1883  ON 

.88 

.8 

.8 

.8 

.0 

.08 

.30 

.80 

KNX  99 

.08 

.8 

.0 

.8 

.8 

.80 

.00 

.08 

ACAU  SJ  C-1 

.88 

.0 

.8 

.8 

.8 

.08 

.00 

.10 
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1984  HIGH  WJALITY  REGIONAL  COTTON  VARIEH  TEST 


FLORENCE, SC 


VARIEH 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

BOa  SIZE 
(g/bttll) 

t 

LINT 

.  PERCENT 

• 

SEED 

INDEX 

YARN 

TENACITY 

(«M/t8X) 

• 

DIGITAL  FIBROGRAPH 
2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 
(inches)  (inches) 

f  « 

STaOHETER  HICRONAIRE 
T1  El  (Reading) 
(ftN/tex)  (PERCENT) 

•  It 

COKER  8M18 

1584  A 

5.80 

43.1 

9.1 

146 

1.89 

.53 

198 

5.7 

4.73 

HO  78-344 

1548  A6 

5.86 

44.1 

9.3 

141 

1.07 

,52 

198 

6.7 

4.65 

HCNAIR  235 

1545  AB 

5.37 

41.8 

8.9 

139 

1.07 

.51 

196 

6.1 

3.95 

PD  6132 

1538  AB 

4.85 

43.8 

9.3 

158 

1.11 

.55 

225 

6.8 

4.00 

KNX  2S19 

1523  AB 

6.18 

42.1 

9.2 

137 

1.10 

.53 

185 

6.3 

4.48 

COKER  31-192 

1521  AB 

6.04 

43.7 

9.4 

147 

1.11 

.54 

182 

5.8 

4.75 

STOHEVILLE  1324  1497  ABC 

4.57 

43.1 

8.3 

138 

1.10 

.54 

195 

-  6.9 

3.95 

STOHEVILLE  1318  1442  BCD 

4.48 

43.4 

7.7 

136 

1.85 

.48 

191 

7.6 

4.20 

Ga  T  77-27 

1397  CD 

5.94 

41.5 

9.7 

148 

1.13 

.54 

203 

6.5 

4.00 

KMX  99 

1394  CD 

7.16 

48.1 

11.9 

148 

1.12 

.55 

192 

7.9 

4.80 

6a  T  79-13 

1367  DE 

6.11 

42.2 

10.8 

149 

1.10 

.53 

199 

6.8 

4.10 

STONEVILLE  213 

1262  EF 

5.22 

41.4 

9.6 

125 

1.84 

.51 

174 

7.2 

4.35 

LA  1155  m 

1292  F 

4.77 

42.1 

9.8 

139 

1.07 

.52 

188 

7.0 

3.85 

OPL  90-109 

1189  F 

5.34 

41.8 

9.1 

142 

1.08 

.53 

235 

7.0 

4.45 

LA  1083  ON 

1949  G 

4.94 

41.1 

9.3 

154 

1.05 

.51 

289 

6.9 

4.10 

ACALA  SJ  C-1 

995  H 

6.85 

39.5 

11.1 

163 

1.11 

.55 

216 

6.2 

4.50 

FLORENCE, SC 

1984  HIGH  QUALITY  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 

VARIETY 

HIGH-VaUIC  INSTRUHENT 

UHH  UNIFORHITY  TENACITY 

(inches)  (PERCENT)  (g/tex) 

COLORIMETER 

Rd  HUNTER'S 

b  vahe 

OIL 

(percent) 

Seed  Data 

NITROGEN  FREE 
(percent)  GOSSYPQL 
(percent) 

Seed 

Grade 

COKER  88-118 

1.16 

84.5 

26.9 

82.9 

8.3 

28.95 

3.73 

.83 

4.0 

HO  78-344 

1.13 

82.5 

29.5 

81.8 

8.0 

21.33 

3.88 

.81 

4.0 

HCKAIR  235 

1.11 

83.9 

27.0 

32.8 

7.6 

28.49 

3.70 

.73 

5.0 

PD  6132 

1.14 

84.8 

29.5 

82.8 

7.8 

22.28 

3.94 

.98 

5.0 

KNX  2019 

1.15 

83.5 

27.5 

83.9 

8.0 

21.57 

3.91 

1.11 

5.0 

COKER  81-182 

1.20 

84.8 

27.0 

82.8 

8.1 

22.54 

3.95 

.83 

5.0 

STONEVILLE  1324 

1.13 

84.8 

27.5 

82.5 

8.4 

19.27 

3.83 

1.04 

6.0 

STOICVILLE  1318 

1.39 

82.5 

27.0 

79.9 

9.1 

18.77 

3.76 

1.96 

4.5 

6a  T  77-27 

1.15 

83.5 

26.5 

83.3 

7.7 

20.57 

3.85 

.82 

5.0 

KNX  99 

1.16 

83.0 

39.0 

81.8 

8.7 

21.55 

3.98 

.91 

5.9 

Ga  T  79-13 

1.16 

83.5 

27.5 

82.5 

8.1 

21.04 

3.94 

.84 

4.8 

STONEVILLE  213 

1.96 

83.8 

24.5 

82.8 

8.5 

19.17 

3.89 

.36 

4.9 

LA  1155  ON 

1.99 

82.5 

25.8 

82.3 

8.1 

29.16 

4.80 

.84 

5.0 

DPL  99-180 

1.14 

83.5 

38.8 

82.3 

8.3 

21.34 

3.95 

.84 

5.0 

LA  1083  ON 

1.87 

83.8 

28.0 

82.8 

7.6 

19.16 

4.04 

.33 

5.0 

ACALA  SJ  C-1 

1.15 

84.9 

31.8 

82.3 

8.9 

23.21 

3.79 

.66 

4.9 
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19W  HIGH  QUALITY  REGIONAL  COTTON  VARIEH  TEST 


PO«TAGEVIL£,HO 


VARIETY 

LINT  YIELD  BOa  SIZE 
(Ib/acre)  (g/btll) 

•  « 

LINT 

PERCENT 

• 

SEED 

INDEX 

t 

YARN 

TENACm 

(nN/tei) 

• 

DIGITAL  FIBROGRAPH 
2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 
(inches)  (inches) 

•  • 

■  ■■  ■  , 

STaOHETER  HICJI 1 
T1  El  (Read 

(nN/tex)  (PERCENT) 

•  • 

HO  78-34^ 

1224  A 

7.38 

48.8 

12.8 

138 

1.19 

.56 

183 

6.5 

4. 

HCNAIR  235 

1191 

AB 

6.35 

40.3 

11.4 

130 

1.15 

.53 

186 

6.3 

^'1 

KNX  281? 

1162  ABC 

6.75 

39.9 

11.7 

122 

1.19 

.54 

165 

6.2 

4, 

STONEVILLE  1318  1091 

BCD 

6.80 

39.4 

11.1 

119 

1.13 

.52 

178 

7.6 

4, 

6a  T  79-13 

1083 

BCD 

7.15 

39.5 

12.5 

130 

1.18 

.51 

184 

6.3 

4. 

STOiCVILLE  1324 

1083 

»:d 

6.05 

40.4 

11.8 

131 

1.15 

.55 

175 

6.8 

4, 

COKER  88-118 

1072 

BCD 

6.38 

41.9 

18.8 

135 

1.15 

.54 

184 

6.8 

4, 

COKER  81-102 

1050 

CDE 

6.85 

40.5 

11.4 

133 

1.18 

.53 

189 

5.9 

4, 

Ga  T  77-27 

1046 

CDE 

7.05 

38.9 

12.7 

124 

•  1.18 

.54 

186 

6.1 

4, 

STOfeiLLE  213 

994 

DEF 

6.70 

39.0 

11.8 

108 

1.87 

.48 

165 

7.0 

4, 

LA  1155  OH 

939 

EFG 

6.55 

39.6 

12.0 

126 

1.14 

.55 

181 

6.7 

4, 

PD  6132 

926 

EFGH 

5.45 

41.1 

12.0 

157 

1.17 

.54 

218 

5.3 

4, 

DPL  98-180 

907 

FGH 

6.00 

40.5 

10.8 

116 

1.14 

.52 

186 

7.8 

4. 

LA  U33  ON 

897 

FGH 

6.25 

38.9 

11.3 

132 

1.15 

.55 

190 

6.3 

4, 

KNX  99 

844 

GH 

7.10 

38.6 

13.6 

127 

1.11 

.53 

.  174 

7.1 

3, 

ACALA  SJ  C-1 

305 

H 

6.90 

39.5 

12.2 

141 

1.13 

.55 

214 

6.7 

4. 

1984  HIGH  QUALITY  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 

?ORTAG£VIL£,HO 

•  - 

VARIETY 

HIGH-VOLUHE  INSTRUHENT 

CaORIHETER 

Seed  Data 

UHH 

UNIFORMITY 

TTHACITY 

Rd 

HUNTER^S 

OIL 

NITROGEN 

FREE 

Seec 

(inches) 

(PERCENT) 

(q/tex) 

b  value 

(percent) 

(percent) 

GOSSYPOL 

Srac 

(percent) 

HO  78-344 

1.26 

84.5 

27.5 

69.3 

8.4 

22.36 

3.65 

.92 

HCNAIR  235 

1.19 

82.5 

28.0 

67.3 

7.9 

23.96 

3.64 

1.80 

KNX  2019 

1.23 

82.5 

27.0 

68.8 

8.6 

23.11 

3.54 

1.13 

STONEVILLE  1318 

1.21 

83.8 

28.5 

64.5 

8.6 

28.93 

3.71 

1.08 

Ga  T  79-13 

1.28 

82.5 

27.5 

64.8 

8.3 

22.48 

3.56 

.88 

STONEVILLE  1324 

1.21 

84.0 

29.0 

65.8 

8.6 

21.47 

3.73 

1.01 

COKER  88-118 

1.28 

83.0 

27.0 

66.0 

8.2 

22.44 

3.78 

.82 

COKER  81-182 

1.29 

83.8 

27.5 

64.3 

8.7 

22.88 

3.46 

.84 

Ga  T  77-27 

1.26 

82.5 

29.0 

67.3 

8.6 

22.23 

3.58 

.89 

STONEVILLE  213 

1.14 

82.0 

24.0 

65.5 

8.7 

22.82 

3.41 

1.01 

LA  1155  ON 

1.19 

84.0 

26.5 

69.3 

8.1 

22.41 

3.69 

.92 

PD  6132 

1.24 

84.5 

31.5 

66.8 

8.0 

17.73 

3.78 

.95 

DPL  98-100 

1.17 

81.0 

29.5 

65.3 

8.7 

22.31 

3.52 

.92 

LA  1083  ON 

1.17 

83.5 

29.0 

66.3 

8.1 

21.46 

3.64 

.85 

KNX  99 

1.28 

82.5 

27.0 

67.5 

8.9 

21.85 

3.69 

.90 

ACALA  SJ  C-1 

1.19 

84.0 

29.5 

65.3 

3.2 

23.57 

3.89 

.57 

1984  HIGH  QUALin  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 


Ca.  STA,TX 


VARIETY 

LINT  YiaD 
(Ib/acre) 

• 

BOLL  SIZE 
(g/bill) 

• 

LINT 

PERCENT 

t 

SEED 

INDEX 

f 

YARN 

TENACin 

(rtN/tex) 

t 

DIGITAL  FIBRQGRAPH 
2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 
(inches)  (inches) 

•  1 

STELOMETER 

T1  El 

(ftN/tex)  (PERCENT) 

1  • 

HICRONAIRE 

(Reading) 

• 

STONEViaE  213 

1223  A 

5.42 

39.0 

18.4 

138 

1.14 

.56 

189 

7.0 

4.70 

HCNAIR  235 

1087  AB 

5.70 

39.5 

10.5 

158 

1.10 

.53 

205 

6.0 

4.25 

Ga  T  77-27 

1001  ABC 

5.92 

37.0 

11.4 

161 

1.16 

.54 

204 

5.8 

3.90 

PO  6132 

978 

BCD 

4.67 

37.8 

10.6 

180 

1.14 

.54 

236 

5.0 

4.20 

STOJeiLLE  1318 

976 

BCD 

5.15 

39.4 

10.0 

151 

1.15 

.54 

204 

6.0 

4.75 

COKER  81-102 

975 

BCD 

5.24 

38.5 

10.4 

154 

1.16 

.55 

198 

5.6 

4.53 

DPL  90-180 

968 

BCD 

5.54 

38.4 

9.7 

153 

1.11 

.53 

208 

6.2 

4.90 

COKER  81-118 

'963 

BCD 

5.46 

38.6 

10.7 

165 

1.16 

.56 

200 

5.7 

4.53 

KNX  2019 

901 

BCD 

5.96 

38.4 

9.9 

148 

1.14 

.54 

198 

5.4 

4.65 

MO  78-344 

888 

BCD 

5.84 

38.2 

11.1 

152 

1.16 

.54 

198 

5.8 

4.50 

STO«VIllE  1324 

856 

BCD 

5.12 

39.0 

10.3 

166 

1.16 

.56 

209 

5.5 

4.25 

LA  1155  ON 

855 

BCD 

4.58 

38.8 

10.1 

148  . 

1.12 

.54 

203 

7.0 

3.95 

Ga  T  79-13 

824 

CD 

5.40 

37.8 

11.4 

154 

1.17 

.55 

214 

6.6 

4.05 

LA  1883  OH 

810 

CD 

5.30 

38.6 

10.5 

161 

1.12 

.54 

207 

6.6 

4.25 

KNX  99 

739 

D 

6.48 

35.1 

13.5 

.  162 

1.16 

.57 

208 

7.2  ■ 

4.85 

ACALA  SJ  C-1 

728 

D 

6.17 

38.3 

12.1 

178 

1.15 

.56 

242 

5.5 

4,20 

ca.  STA,TX 

1984  HIGH  SUALin  REGIONAL  COHCN  VARIETY  TEST 

VARIETY 

HIGH-VaUME  INSTRUJOT 

OHM  UNIFORMin  TENACITY 

(inches)  (PERCENT)  (q/tex) 

CaORIMETER 

Rd  HUNTER'S 

b  valse 

OIL 

(percent) 

Seed  Data 

NITROGEN  FREE 
(percent)  GOSSYPa 
(percent) 

Seed 

Grade 

STONEVILLE  213 

1.19 

84.0 

24.5 

63.5 

9.1 

.00 

.00 

.30 

.0 

MCNAIR  235 

1.17 

84.5 

26.0 

65.8 

8.7 

.00 

.80 

.00 

.0 

Ga  T  77-27 

1.22 

84.0 

28.0 

66.8 

9.8 

.00 

.00 

.00 

.8 

PD  6132 

1.17 

84.5 

30.0 

66.3 

9.5 

.00 

.00 

.00 

.0 

STONEVILLE  1318 

1.19 

83.5 

29.5 

66.3 

9.3 

.38 

.00 

.00 

.0 

CaER  81-102 

1.20 

83.8 

26.5 

65.8 

9.1 

.00 

.00 

.00 

.0 

DPL  90-108 

1.13 

83.5 

28.5 

70.3 

9.1 

.30 

.08 

.08 

.0 

COKER  80-118 

1.28 

85.5 

26.5 

67.8 

8.9 

.00 

.00 

JO 

.0 

KNX  2019 

1.21 

83.0 

26.0 

69.5 

9.3 

.00 

.00 

.90 

.0 

MO  78-344 

1.22 

85.8 

28.5 

67.3 

9.3 

.00 

.00 

.00 

.0 

STONEVILLE  1324 

1.28 

84.5 

28.0 

66.5 

9.5 

.00 

.00 

.08 

.0 

LA  1155  ON 

1.13 

83.5 

25.5 

68.3 

9.1 

.00 

.00 

.80 

.0 

Ga  T  79-13 

1.20 

83.5 

27.0 

68.3 

8.9 

.00 

.00 

.00 

.0 

LA  1083  ON 

1.16 

84.5 

28.5 

68.0 

8.9 

.08 

.00 

.00 

.0 

KNX  99 

1.21 

85.5 

26.5 

78.0 

10.5 

.08 

.00 

.90 

.9 

ACALA  SJ  C-1 

1.16 

86.0 

29.0 

67.3 

8.5 

.00 

.00 

.90 

.0 

111 


1784  HIGH  QUALITY  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 


ROCXY  H(Mr>NC 


VARICTY 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

f 

BOa  SIZE 
(g/bill) 

• 

LINT 

PERCENT 

• 

SEED 

INDEX 

t 

YARN 

TENACITY 

(nN/tex) 

DIGITAL  FIBROGRAPH 
2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 
(inches)  (inches) 

•  1 

STELQMETER 

Tt  El 

(nH/tex)  (PERCENT) 

•  • 

MICK 

(Reac 

LA  1155  ON 

1127 

A 

5.17 

40.3 

9.5 

0 

.00 

.00 

8 

.8 

STONEVILLE  1324 

1121 

A 

5.18 

41.4 

9.8 

0 

.08 

.00 

0 

.8 

LA  1883  OH 

1114 

A 

5.41 

40.5 

18.5 

0 

.80 

.08 

0 

.0 

KNX  211? 

1112 

A 

6.11 

39.6 

9.9 

0 

.08 

.08 

0 

.8 

m  78-344 

1065 

A6 

6.11 

41.8 

9.9 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

CUXER  88-118 

1034 

AB 

5.63 

40.5 

9.9 

0 

.88 

.80 

8 

.0 

STONEVILLE  1318 

1825 

AB 

5.25 

40.5 

9.1 

8 

.08 

.08 

0 

.0 

HCNAIR  235 

1813 

AB 

5.80 

39.4 

9.8 

8 

.88 

.08 

0 

.0 

PD  &132 

1013 

AB 

4.73 

42.5 

9.5 

8 

.00 

.00 

0 

.0 

COKER  81-102 

979 

BC 

5.69 

42.0 

9.9 

0 

.80 

.00 

0 

.0 

DPL  98-180 

973 

BC 

5.75 

39.4 

9.7 

0 

.00 

.08 

0 

.0 

Ga  T  79-13 

956 

BC 

6.47 

41.1 

11.3 

8 

.08 

.00 

0 

.0 

Ga  T  77-27 

954 

BC 

6.23  ' 

48.5 

10.8 

0 

.00 

.08 

0 

.0 

STONEVILLE  213 

866 

C 

5.79 

37.8 

10.2 

0 

.00 

.08 

0 

.0 

KNX  99 

635 

D 

.  6.80 

37.6 

12.7 

8 

.00 

.80 

0 

.0 

ACALA  SJ  C-1 

424 

E 

6.54 

38.4 

11.2 

8 

.08 

.00 

8 

.8 

1984  HIGH  QUALin  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 

ROCXY  H(WNT,NC 

•  • 

V(«IETY 

HIGH-VOLliNE  INSTRUHENT 

COLORIHETER 

Seed  Data 

UHN  UNIFORHin  TENACITY 

Rd  HUNTER'S 

OIL 

NITROGEN 

FREE 

Seet 

(inches)  (PERCENT)  (q/tex) 

b  valve 

(percent) 

(percent) 

GOSSYPOL 

(percent) 

Grac 

LA  1155  ON 

.80 

.0 

.8 

.0 

.0 

.80 

.80 

.00 

STO»€VILLE  1324 

.00 

.8 

.8 

.0 

.0 

.00 

.08 

.08  1 

LA  1083  ON 

.88 

.8 

.8 

.0 

.8 

.80 

.00 

.00  1 

KNX  281? 

.08 

.8 

.8 

.8 

.8 

.00 

.00 

.80 

HO  78-344 

.88 

.8 

.8 

.0 

.8 

.00 

.80 

.80 

COKER  88-118 

.80 

.0 

.8 

.8 

.8 

.88 

.00 

.00  ' 

STONEVILLE  1318 

.08 

.8 

.8 

.8 

.8 

.00 

.00 

.80  1 

HCNAIR  235 

.08 

.0 

.8 

.0 

.8 

.00 

.00 

.08 

PD  6132 

.08 

.0 

.0 

.0 

.8 

.80 

.00 

.00  1 

COKER  81-182 

.88 

.8 

.8 

.0 

.0 

.00 

.00 

.88  < 

DPL  98-108 

.88 

.0 

.8 

.8 

.8 

.08 

.00 

.88  1 

Ga  T  79-13 

.08 

.8 

.8 

.0 

.0 

.08 

.00 

.88  1 

Ga  T  77-27 

.88 

.0 

.8 

.0 

.8 

.00 

.88 

.08  < 

STONEVILLE  213 

.80 

.8 

.0 

.8 

.8 

.00 

.80 

.08  ' 

KNX  99 

.00 

.0 

.0 

.8 

.8 

.08 

.00 

.80  < 

ACALA  SJ  C-1 

.88 

.8 

.8 

.8 

.0 

.00 

.00 

.00  > 
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l?84  HIG«  QUALin  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 


JACKSON, TN 


YARN 

DIGITAL  FIBROGRAPH 

STELOHETER  MICRONAIRE 

VARIETY 

LINT  YIELD 

BOa  SIZE 

LINT 

SEED 

TENACm 

2.5Z  S.L.  58Z  S.L. 

71  El  (Reading) 

(Ib/acre) 

t 

(g/boll) 

• 

PERCENT 

• 

INDEX 

t 

(«N/tex) 

• 

linches)  (inches) 

$  $ 

(nN/tex)  (PERCENT) 

1  1  • 

KNX  2919 

1084  A 

6.21 

39.8 

10.9 

145 

1.17 

.56 

188 

5.8 

4.90 

MCNAIR  235 

1805  A6 

5.99 

38.3 

10.3 

155 

1.15 

.55 

198 

6.0 

4.20 

DPL  99-108 

948 

BC 

5.33 

38.8 

10.0 

153 

1.17 

.58 

227 

6.6 

4.50 

STONEVILLE  1324 

946 

BC 

5.99 

39.8 

9.9 

148 

1.14 

.55 

199 

6.7 

4.40 

STOiCVILLE  213 

943 

BCD 

5.89 

38.3 

11.4 

133 

1.13 

.54 

197 

6.9 

4,89 

MO  78-344 

943 

BCD 

6.21 

39.4 

11.8 

148 

1.18 

.56 

197 

6.6 

4.60 

6a  T  77-27 

937 

BCD 

6.38 

39.2 

11.8 

152 

1.21 

.58 

208 

6.6 

4.30 

COKER  80-118 

917 

BCD 

5.92 

39.9 

10.9 

162 

1.18 

.53 

213 

6.1 

4.40 

STONEVILLE  1318 

905 

BCD 

5.25 

39.9 

9.8 

141 

1.15 

.55 

188 

7.2 

4.55 

LA  1155  m 

902 

BCD 

5.29 

39.1 

11.1 

150 

1.16 

.57 

202 

7.6 

4.20 

6a  T  79-13 

872 

BCD 

6.99 

38.5 

12.2 

157 

1.29 

.58 

205 

6.4 

4.20 

COKER  81-102 

854 

CD 

6.98 

38.5 

11.4 

149 

1.20 

.58 

208 

5.8 

4.70 

KNX  99 

843 

CD 

7.01 

36.9 

12.4 

145 

1.16 

.57 

212 

7.3 

3.80 

PD  6132 

823 

CDE 

5.13 

39.8 

11.3 

174 

1.18 

.59 

227 

6.0 

4.35 

LA  1083  ON 

804 

DE 

5.38 

38.0 

11.8 

153 

1.15 

.56 

208 

6.6 

4.65 

ACALA  SJ  C-1 

707 

E 

5.99 

38.6 

11.3 

163 

1.13 

.56 

246 

6.2 

4.25 

1984  HIGH  QUALITY  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 

JACKSON, TN 


VARIETY  HIGH-VQLUNE  INSTRUNENT  COLORIMETER  Seed  Data 


UHM 

(inches) 

UNIFORMin 

(PERCENT) 

TENACITY 

(g/tex) 

Rd 

HUNTER'S 
b  value 

OIL 

(percent) 

NITROGEN 

(percent) 

FREE 

GOSSYPOL 

(percent) 

Seed 

Grade 

KNX  2019 

1.22 

84.9 

26.0 

77.3 

9.3 

23.81 

3.48 

1.05 

5.0 

MCNAIR  235 

1.20 

83.0 

27.5 

75.5 

8.5 

23.55 

3.30 

.99 

5.0 

DPL  90-100 

1.23 

84.5 

31.0 

77.8 

8.9 

23.12 

3.35 

.95 

5.0 

STONEVILLE  1324 

1.14 

83.0 

28.5 

74.8 

9.3 

21.67 

3.65 

1.11 

5.0 

STONEVILLE  213 

1.15 

82.5 

26.9 

77.0 

9.4 

20.96 

3.43 

.99 

4.5 

MO  78-344 

1.19 

82.5 

27.5 

74.3 

8.7 

22.99 

3.59 

.83 

4.5 

6a  T  77-27 

1.25 

84.0 

27.5 

77.3 

9.3 

22.79 

3.67 

.90 

4.0 

COKER  81-118 

1.23 

86.9 

28.5 

76.0 

9.6 

22.29 

3.55 

.86 

5.0 

STONEVILLE  1318 

1.20 

84.5 

27.5 

72.9 

10.1 

21.09 

3.59 

1.17 

4.5 

LA  1155  ON 

1.19 

84.5 

28.8 

76.5 

9.3 

22.13 

3.68 

.98 

5.0 

&a  T  79-13 

1.26 

83.0 

27.5 

76.0 

8.8 

23.20 

3.37 

.99 

4.5 

COKER  81-102 

1.25 

84.5 

29.5 

75.3 

9.2 

22.89 

3.71 

.98 

4.0 

KNX  99 

1.19 

84.5 

27.5 

77.3 

9.4 

22.48 

3.60 

.97 

5.0 

PD  6132 

1.21 

84.5 

29.5 

75.5 

8.7 

24.12 

3.43 

1.98 

5.0 

LA  1083  ON 

1.19 

84.0 

28.0 

74.3 

8.6 

21.93 

3.54 

.91 

5.9 

ACALA  SJ  C-1 

1.11 

83.5 

29.5 

76.3 

8.9 

23.70 

3.75 

.63 

5.0 
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1984  HIGH  QUALITY  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 


STOHEVILLE»NS 


VARIETY  LIKT  YIELD 

(Ib/Kre) 


BOLL  SIZE  LINT  SEED 

(g/boll)  PERCENT  INDEX 


YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH 
TENACm  2.52  S.L.  502  S.L. 
<«N/tex)  (inches)  (inches) 


STELOMETER  HIOK ] 
T1  El  (Read 
(nN/tex)  (PERCENT) 

•  • 


STONEVILLE  1324  1068  A 

5.22 

MO  78-344 

999  AB 

5.98 

LA  1155  ON 

987  AB 

4.76 

STONEVILLE  1318 

977  ABC 

5.35 

MCNAIR  235 

902 

BCD 

5.^ 

KNX  2019 

894 

BCD 

5.78 

DPL  90-100 

882 

BCD 

5.39 

Ga  T  77-27 

869 

BCD 

5.60 

COKER  80-118 

866 

BCD 

5.37 

STOfOILLE  213 

852 

CDE 

5.20 

LA  1083  ON 

822 

DEF 

5.58 

COKER  81-102 

816 

DEF 

4.98 

Ga  T  79-13 

780 

DEF 

5.81 

KNX  99 

728 

EF 

6.54 

PD  6132 

720 

F 

4.53 

ACALA  SJ  C-1 

522 

G 

5.61 

38.3 

10.8 

155 

1.18 

36.3 

10.8 

154 

1.24 

38.5 

10.6 

151 

1.17 

37,2 

10.1 

146 

1.21 

35.3 

11.0 

154 

1.15 

35.6 

10.9 

144 

1.18 

36.4 

10.3 

155 

1.21 

34.8 

12.7 

148 

1.21 

36.6 

10.9 

153 

1.22 

36.0 

10.9 

135 

1.18 

37.0 

10.7 

163 

1.16 

36.0 

10.5 

159 

1.24 

34.9 

12.1 

156 

1.23 

33.1 

13.6 

157 

1.20 

37.0 

11.3 

179 

1.23 

36.3 

11.0 

162 

1.18 

.56 

199 

5.9 

4, 

.60 

203 

5.9 

3 

.55 

205 

6.4 

3, 

.60 

196 

6.7 

4. 

.53 

196 

5.8 

4. 

.54 

187 

5.5 

4, 

.58 

217 

5.4 

3. 

.54 

196 

5.8 

3 

.69 

198 

5.5 

4 

.57 

185 

6.3 

4 

.58 

296 

5.7 

3 

.60 

215 

5.6 

3 

.59 

206 

5.5 

3 

.57 

205 

7.3 

3 

.59 

233 

5.6 

3 

.68 

218 

5.7 

3 

1984  HIGH  QUALITY  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 


STQNEVILLE,HS 


VARIETY 


STONEVILLE  1324 
NO  78-344 
LA  1155  ON 
STONEVILLE  1318 
NCNAIR  235 
RNX  2019 
DPL  90-110 
Ga  T  77-27 
COKER  81-118 
STONEViaE  213 
LA  1083  ON 
COKER  81-102 
Ga  T  77-13 
KNX  99 
PD  M32 
ACALA  SJ  C-1 


HIGH-VOLUME  INSTRUMENT 
UHM  UNIFORMITY  TENACITY 
(inches)  (PERCENT)  (q/tex) 


1.21 

84.0 

29.0 

1.32 

84.5 

28.0 

1.18 

84.0 

26.0 

1.22 

84.0 

29.0 

1.22 

83.5 

27.0 

1.29 

83.5 

28.5 

1.21 

84.0 

29.0 

1.29 

33.0 

26.9 

1.24 

83.0 

27,5 

1.19 

82.5 

23.5 

1.18 

83.5 

28.0 

1.30 

84.0 

26.5 

1.30 

84.0 

25.5 

1.21 

82.0 

29.5 

1.29 

84.5 

33.0 

1.20 

85.5 

29.5 

COLORIMETER 


Seed  Data 


Rd 

HUNTER'S  OIL  NITROGEN  FRE 

b  value  (percent)  (percent)  GOSSYPQL 

(percent) 

75.3 

9.3 

.00 

.00 

.00 

75.3 

8.7 

.00 

.00 

.09 

76.5 

9.1 

.00 

.00 

.90 

74.8 

9.8 

.00 

.00 

.09 

77.8 

8.9 

.00 

.00 

.00 

75.5 

9.1 

.00 

.00 

.00 

79.8 

9.1 

.00 

.90 

.00 

78.0 

9.1 

.00 

.00 

.09 

76.8 

8.5 

.00 

.00 

.00 

79.3 

9.2 

.00 

.00 

.00 

76.5 

8.9 

.00 

.00 

.90 

77.3 

8.5 

.00 

.00 

.99 

78.0 

9.0 

.00 

.00 

.01 

78.0 

9.9 

.00 

.30 

.00 

77.0 

9.0 

.00 

.00 

.09 

77.3 

8.9 

.00 

.90 

.01 

See 

Gra 
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1984  HIGH  QUALITY  REGIONAL  COHON  VARIEH  TEST 


BELLE  HINA>AL 


VARIETY 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

ff 

BOa  SIZE 
(g/boll) 

1 

LINT 

PERCENT 

• 

SEED 

INDEX 

1 

YARN 

TENACITY 

(«N/tex) 

• 

DIGITAL  FIBROGRAPH 
2.52  S.L.  502  S.L. 
(inches)  (inches) 

»  1 

STaOMETER 

T1  El 

(nN/tex)  (PERCENT) 

1  • 

HICRONAIRE 

(Reading) 

1 

KNX  2119 

1053  A 

5.86 

38.5 

10.7 

134 

1.15 

.53 

175 

6.8 

3.90 

COKER  81-102 

977  AB 

5.00 

40.8 

9.5 

148 

1.21 

.59 

196 

6.3 

3.50 

Ga  T  77-27 

960  AB 

5.14 

37.5 

10.6 

147 

1.16 

.56 

186 

7.0 

3.30 

COKER  80-118 

915  AB 

4.62 

39.5 

9.2 

149 

1.18 

.57 

187 

6.4 

3.40 

DPL  90-100 

904  AB 

5.39 

38.0 

9.3 

150 

1.13 

.55 

203 

7.5 

3.50 

PD  6132 

894  AB 

4.86 

39.9 

10.6 

165 

1.29 

.55 

213 

6.6 

3.68 

STONEVILLE  1318 

893  AB 

6.13 

38.5 

9.8 

135 

1.17 

.57 

182 

7.5 

3.80 

HO  78-344 

875  ABC 

5.40 

38.5 

9.8 

146 

1.20 

.56 

202 

7.4 

3.35 

HCNAIR  235 

865  ABC 

5.30 

37.4 

9.6 

145 

1.12 

.53 

191 

6.5 

3.25 

STONEVILLE  1324 

865  ABC 

5.57 

38.3 

10.1 

140 

1.11 

,51 

176 

6.8 

3.35 

Ga  T  79-13 

840  BC 

6.04 

37.0 

10.3 

136 

1.19 

.55 

178 

7.1 

3.30 

KNX  99 

822  BC 

6.28 

36.6 

12.7 

149 

1.16 

.56 

199 

7.9 

3.30 

STONEVILLE  213 

794  BC 

5.13 

38.1 

9.8 

125 

1.10 

.53 

164 

7.9 

3.60 

LA  1083  ON 

782  BC 

5.75 

39.1 

9.8 

143 

1.09 

.54 

189 

6.4 

3.45 

LA  1155  ON 

778  BC 

5.30 

38.0 

9.8 

137 

1.10 

.53 

187 

7.5 

3.30 

ACALA  SJ  C-1 

678  C 

6.87 

38.0 

11.7 

150 

1.14 

.56 

290 

6.5 

3.50 

BaLE  HIHA^AL 

1984  HIGH  QUALITY  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 

• 

VARIEH 

HIGH-VQLUffi  INSTRUHENT 

COLORIMETER 

Seed  Data 

m 

(inches) 

UNIFORMITY 

(PERCENT) 

TENACITY 

(g/tex) 

Rd 

HUNTER'S 
b  value 

OIL 

(percent) 

NITROGEN 

(percent) 

FREE 

GQSSYPOL 

(percent) 

Seed 

Grade 

KNX  2019 

1.18 

82.5 

24.5 

69.5 

8.1 

21.99 

3.53 

1.01 

4.0 

COKER  81-102 

1.26 

83.5 

26.0 

66.8 

8.2 

20.43 

3.72 

.63 

4.5 

Ga  T  77-27 

1.20 

82.0 

27.5 

68.8 

8.2 

21.53 

3.52 

.72 

4.5 

CO(ER  80-118 

1.19 

82.5 

24.5 

66.0 

8.4 

22.22 

3.60 

.71 

4.0 

DPL  90-100 

1.17 

34.3 

26.0 

71.3 

8.2 

20.71 

3.49 

.81 

5.0 

PD  6132 

1.23 

85.0 

26.5 

63.3 

8.2 

20.27 

3.62 

.96 

5.0 

STOJCVILLE  1318 

1.19 

84.5 

26.5 

62.3 

8.2 

20,84 

3.41 

1.20 

5.8 

HO  78-344 

1.25 

84.0 

27.0 

66.3 

8.3 

22.45 

3.64 

.64 

4.0 

HCNAIR  235 

1.15 

83.5 

24.0 

67.8 

8.4 

20.53 

3.54 

.73 

4.5 

STONEVILLE  1324 

1.18 

83.0 

25.5 

62.5 

8.4 

22.37 

3.70 

.99 

5.0 

Ga  T  79-13 

1.21 

83.5 

25.5 

67.8 

8.3 

20.73 

3.50 

.79 

4.0 

KNX  99 

1.19 

84.5 

24.0 

70.3 

8.9 

21.82 

3.64 

.80 

4.3 

STONEVILLE  213 

1.13 

83.0 

23.0 

68.3 

8.7 

19.63 

3.45 

.93 

3.5 

LA  1083  ON 

1.12 

83.5 

24.0 

65.5 

3.3 

21.75 

3.59 

.82 

4.5 

LA  1155  ON 

1.15 

82.0 

23.5 

68.0 

8.8 

20.64 

3.48 

.32 

4.5 

ACALA  SJ  C-1 

1.16 

84.5 

26.0 

67.0 

8.2 

21.67 

3.40 

.48 

3.5 
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1984  HIGH  mm  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 


ROHIO,AR 


V^IETY 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

• 

BOa  SIZE 
(q/boll) 

t 

LINT 

PERCENT 

• 

SEED 

INDEX 

• 

YARN 

TENACITY 

(ftN/tex) 

» 

DIGITAL  FIBROGRAPH 
2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 
(inches)  (inches) 

•  • 

STaOKETER  HICR( 
T1  El  (Reai 

(rtN/tex)  (PERCENT) 

1  • 

COKER  81'li}2 

772 

A 

.00 

39.1 

.0 

9 

.00 

.00 

0 

.0 

HCNAIR  235 

750 

A 

.00 

37.6 

.0 

9 

.00 

.00 

8 

.0 

HO  78-344 

750 

A 

.00 

39.8 

.0 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

LA  1155  ON 

714 

A 

.00 

37.6 

.0 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

STWeiLLE  213 

688 

AB 

.00 

35.8 

.9 

9 

.00 

.09 

8 

.0 

STONEVILLE  1324 

686 

AB 

.00 

35.8 

.0 

9 

.00 

.00 

0 

.0 

64  T  77-27 

682 

AB 

.00 

38.6 

.0 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

PD  6132 

677 

A3 

.30 

39.4 

.0 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

DPL  99-1(10 

666 

AB 

.00 

36.9 

.9 

9 

.00 

.08 

0 

.0 

KNX  2119 

665 

AB 

.90 

34.5 

.0 

0 

.00 

.80 

0 

.0 

KNX  99 

658 

AB 

.00 

38.5 

.0 

9 

.08 

.00 

0 

.9 

COKER  81-118 

649 

AB 

.00 

37.3 

.0 

0 

.09 

.00 

0 

.0 

LA  1083  ON 

647 

AB 

.00 

37.5 

.0 

0 

.00 

.00 

0 

.0 

ACALA  SJ  C-1 

597 

AB 

.00 

36.0 

.0 

9 

.80 

.00 

8 

.3 

G4  T  79-13 

596 

AB 

.00 

36.6 

.0 

9 

.00 

.00 

0 

.0 

STONEVILLE  1318 

522 

B 

.06 

35.5 

.9 

0 

.90 

.09 

8 

.0 

ROKUER,AR 

1984  HIGH  mm  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 

« 

• 

VARIETY 

HIGH-VOLUHE  INSTRUHENT 

COLORIHETER 

Seed  Data 

m  UNIFQRHITY 

TENACITY 

Rd 

HUNTER^S 

OIL 

NITROGEN 

FREE 

See 

(inches)  (PERCENT) 

(g/tex) 

b  value 

(percent) 

(percent) 

GOSSYPOL 

Gra> 

(percent) 

COKER  81-102 

.89  .0 

.9 

.9 

.8 

.09 

.00 

.00 

HCNAIR  235 

.08  .0 

.0 

.9 

.0 

.88 

.00 

.09 

1 

HO  78-344 

.90  .8  . 

.9 

.0 

.0 

.00 

.00 

.00 

LA  1155  CN 

.00  .1 

.0 

.0 

.0 

.00 

.00 

.00 

STONEVILLE  213 

.88  .9 

.0 

.0 

.0 

.00 

.00 

.80 

STONEVILLE  1324 

.00  .0 

.8 

.0 

.0 

.00 

.00 

.89 

Ga  T  77-27 

.09  .0 

.0 

.8 

.8 

.08 

.00 

.08 

PD  6132 

.00  .8 

.8 

.0 

.9 

.00 

.80 

.00 

DPL  90-180 

.09  .0 

.8 

.0 

.0 

.09 

.80 

.00 

KNX  2019 

.00  .0 

.0 

.0 

.0 

.00 

.00 

.00 

KNX  99 

.00  .9 

.0 

.0 

.0 

.09 

.00 

.08 

COKER  88-118 

.09  .8 

.0 

.8 

.0 

.00 

.00 

.08 

LA  1883  ON 

.00  .0 

.9 

.0 

.0 

.00 

.80 

.08 

ACALA  SJ  C-1 

.00  .0 

.8 

.8 

.9 

.80 

.00 

.38 

Ga  T  79-13 

.08  .0 

.0 

.9 

.9 

.00 

.00 

.08 

STONEVILLE  1318 

.80  .9 

.0 

.0 

.0 

.00 

.00 

.08 

1 
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1984  PIHA  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUHNARY 


VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 

YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH  STELQMETER  MICRONAIRE 


VARIETY 

LINT  YIELD 

BOa  SIZE 

LINT 

SEED 

TENACITY 

2.5Z  S.L. 

50Z  S.L. 

11  El  (Readinq) 

(Ib/acre) 

(q/boll) 

PERCENT 

INDEX 

(«N/tex) 

(inches) 

(inches) 

(rtN/tex)  (PERCENT)  ■ 

PIMA  S-6 

1079 

A 

3.51 

40.2 

12.8 

203 

1.33 

.70 

289 

7.7 

4.57 

P-51 

1023 

AB 

3.55 

37.4 

12.2 

211 

1.38 

.71 

294 

7.8 

4.33 

P-53 

1806 

AB 

3.40 

36.9 

12.8 

221 

1.39 

.73 

309 

7.5 

3.96 

P  62 

983 

B 

3.47 

37.5 

11.9 

207 

1.38 

.71 

302 

7.2 

3.99 

P-58 

938 

6C 

3.42 

36.9 

12.5 

207 

1.41 

.72 

287 

7.1 

3.97 

P  63 

889 

C 

3.52 

40.2 

11.8 

213 

1.36 

.71 

302 

7.4 

4.15 

1984  PIHA  REGIONAL  COHON  VARIEH  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 

VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 


VARIETY  HIGH-VOLUHE  INSTRUMENT  COLORIMETER  Seed  Data 


UHM 

(inches) 

UNIFORMITY 

(PERCENT) 

TENACITY 

(q/tex) 

Rd 

HUNTER'S 
b  valve 

OIL 

(percent) 

NITROGEN 

(percent) 

FREE 

GQSSYPQL 

(percent) 

Seed 

Grade 

PIHA  S-6 

1.39 

37.4 

32.8 

65.8 

11.5 

24.45 

3.85 

.89 

12.6 

P-51 

1.43 

88.0 

35.9 

66.7 

11.1 

24.53 

3.75 

.89 

11.0 

P-53 

1.42 

87.2 

35.0 

67.6 

11.1 

24.64 

3.90 

1.01 

11.0 

P  62 

1.41 

87.1 

34.3 

68.5 

11.0 

24.75 

3.76 

1.06 

12.1 

P-58 

1.43 

86.3 

34.9 

68.6 

10.8 

24.57 

3.75 

1.01 

12.0 

P  63 

1.42 

87.9 

33.1 

71.7 

9.9 

23.28 

4.04 

.96 

11.0 
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1984  ?m  REGIONAL  COnON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUNNARY 


BOl  SIZE, 

G8AH  PER  BOLL 

LINT  pa 

SEED  INDEX 

P-51 

3.55  A 

PINA  S-& 

40.2  A 

PINA  S-6 

12.8  A 

P  W 

3.52  AB 

P  63 

40.2  A 

P-53 

12.8  A 

PINA  S-6 

3.51  AB 

P  62 

37.5  B 

P-58 

12.5  B 

P  bZ 

3.47  AB 

P-51 

37.4  BC 

P-51 

12.2  C 

P-58 

3.42  AB 

P-53 

36.9  C 

P  62 

11.9  D 

P-53 

3.40  B 

p-5a 

36.9  C 

P  63 

11.8  D 

Y^N  TENACITY  FIBROGRAPH-2.5Z  S.L.  FIBR0GRAPH~5flZ  S.L. 


P-53 

221  i 

P-58 

1.41 

A 

P-53 

0.73  A 

P  63 

213 

B 

P-53 

1.39 

B 

P-58 

0.72  AB 

P-51 

211 

BC 

P-51 

1.38 

BC 

P-51 

0.71  AB 

P-58 

207 

CD 

P  62 

1.38 

BC 

P  62 

0.71  AB 

P  62 

207 

CD 

P  63 

1.36 

C 

P  63 

0.71  AB 

PINA  S-6 

203 

D 

PIMA  S-6 

1.33 

D 

PINA  S-6 

0.70  B 

STaOHETER 

-  T1 

STaONETER 

-  El 

HICRONAIRE 

P-53 

309  A 

P-51 

7.8  A 

PIMA  S-6 

4.57  A 

P  62 

312  AB 

PIMA  S-6 

7.7  A 

P-51 

4.33  B 

P  63 

302  AB 

P-53 

7.5  AB 

P  63 

4.15  C 

P-51 

294  BC 

P  63 

7.4  AB 

P  62 

3.99  D 

PINA  S-6 

289  BC 

P  62 

7.2  B 

P-58 

3.97  D 

P-58 

287  C 

P-58 

7.1  B 
% 

P-53 

3.96  D 

UHM 

(INCHES) 

UNIFORMITY 

(PERCENT) 

TENACITY 

(G/TEX> 

P-51 

1.43  A 

P-51 

88.8  A 

P-51 

35.9  A 

P-58 

1.43  A 

P  63 

87.9  A 

P-53 

35.0  AB 

P-53 

1.42  A 

PIMA  S-6 

87.4  A 

P-58 

34.9  AB 

P  63 

1.42  A 

P-53 

87.2  A 

P  62 

34.3  BC 

P  62 

1.41  AB 

P  62 

87.1  A 

P  63 

33.1  CD 

PIMA  S-6 

1.39  B 

P-58 

86.3  A 

PIMA  S-6 

32.8  D 
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1984  PIMA  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


COLORIMETER  Hll) 

COLORIMETER 

-  B 

OIL  (PERCENT) 

P  63 

7t.7  A 

PIMA  S-6 

11.5  A 

P  62 

24.75  A 

P-58 

68.6  6 

P-51 

11.1  B 

P-53 

24.64  A 

P  62 

68.5  B 

P-53 

11.1  B 

P-58 

24.57  A 

P-53 

67.6  BC 

P  62 

11.0  B 

P-51 

24.53  A 

P-51 

66.7  CD 

P-5B 

10.8  B 

PIMA  S-6 

24.45  A 

PIMA  S-6 

65.7  D 

P  63 

9.9  C 

P  63 

23.28  B 

NITROGEN  (PERCENT) 

FREE  GOSSYPOL  (PERCENT) 

SEED  GRADE 

P  63 

4.04  A 

P  62 

1.06  A 

PIMA  S-6 

12.6  A 

P-53 

3.90  B 

P-53 

1.81  AB 

P  62 

12.1  3 

PIMA  S-6 

3.85  B 

P-58 

1.01  AB 

P-58 

12.0  6 

P  62 

3.76  C 

P  63 

0.96  B 

P-51 

11.0  C 

P-51 

3.75  C 

P-51 

0.89  C 

P-53 

11.0  C 

P-58 

3.75  C 

PIMA  S-6 

0.88  C 

P  63 

11.0  C 
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1984  PIHA  REGIONAL  COHOH  VARIETY  TEST 
SUBREGIONAL  SUHNARY  COMBINING  SALOME,  MARANA,  AND  MARICOPA,  ARIZ 


VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 


VARIETY 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

$ 

BOLL  SIZE 
(g/boll) 

t 

LINT 

PERCENT 

• 

SEED 

INDEX 

t 

PIMA  S-6 

1133  A 

3.57 

38.0 

13.5 

P-53 

1110  AB 

3.55 

35.0 

13.3 

P-51 

1092  AB 

3.72 

35.8 

12.8 

P  63 

1012  BC 

3.55 

38.6  • 

12.3 

P  62 

1008  BC 

3.59 

35.9 

12.5 

P-58 

959  C 

3.57 

35.1 

13.1 

YARN 

DIGITAL  FIBRQGRAPH 

STELOMETER 

mm\ 

TENACITY 

2.52  S.L. 

502  S.L. 

T1 

El 

(Readin 

(«N/tex) 

• 

(inches) 

• 

(inches) 

I 

(rtN/tex) 

1 

(PERCENT) 

1 

1 

204 

1.38 

.71 

238 

7.9 

4.6/ 

220 

1.42 

.75 

307 

7.6 

4,0( 

212 

1.41 

.73 

292 

7.8 

4.5! 

214 

1.39 

.72 

295 

7.4 

4.2! 

208 

1.42 

.73 

293 

7.2 

4.8/ 

205 

1.45 

.74 

289 

6.9 

4.0/ 

1984  PIMA  REGIONAL  COTTON  VARIETf  TEST 
SUBREGIONAL  SUMMARY  COMBINING  SALOME,  MARANA,  AND  MARICOPA,  ARIZ 


VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 


VARIETY 


HIGH-VOLUME  INSTRUMENT 
UHM  UNIFORMITY  TENACITY 
(inches)  (PERCENT)  (q/tex) 


COLORIMETER 

Rd  HUNTER'S  OIL 

b  value  (percent) 


Seed  Data 

NITROGEN  FREE-  Seed 

(percent)  GOSSYPOL  Grade 

(percent) 


PIMA  S-6 

1.43 

87.7 

P-53 

1.47 

88.5 

P-51 

1.47 

89.8 

P  63 

1.45 

89.2 

P  62 

1.45 

88.3 

P-58 

1.48 

88.9 

33.7 

64.9 

11.8 

35.3 

66.2 

11.3 

36.7 

66.4 

11.3 

33.3 

71.3 

10.2 

35.3 

68.2 

11.2 

36.3 

67.4 

10.7 

24.72 

4.06 

.82 

12 

24.48 

4.07 

.96 

11 

24.93 

3.88 

.83 

11 

23.86 

4.18 

.87 

11 

24.71 

3.93 

.96 

12 

24.79 

3.89 

.97 

12 
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1984  ?m  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 

SUBREGIONAL  SUNHARY  COHBIHING  SAfFORD(EXPT.  STA.  AND  CURTIS  EARN),  ARIZ}  ELPASO,  TEX}  ANTHONY,  N.NEX 


VARIETIES  CQHBIHING  LOCATIONS 


YARN 

DIGITAL  FIBROGRAPH  ! 

5TELOHETER 

MICRQNAIRE 

VARIETY 

LINT  YIELD  BOa  SIZE  LINT 

SEED  . 

TENACm 

2.52  S.L.  502  S.L.  T1 

El 

(Reading) 

(Ib/acre) 

• 

(g/boll) 

f 

PERCENT 

1 

INDEX 

• 

(nN/tex) 

1 

(inches)  (inches)  (nN/tex)  (PERCENT) 

•  t  1  t  ^ 

t 

PIMA  S-6 

1039  A 

3.46 

41.8 

12.3 

203 

1.29 

.69  291 

7.6 

4.50 

P-51 

971  A 

3.43 

38.6 

11.8 

210 

1.36 

.70  296 

7.8 

4.16 

P  62 

964  A 

3.37 

38.8 

11.5 

206 

1.35 

.69  31C 

7.3 

3.94 

P-53 

928  AB 

3.28 

38.4 

12.4 

222 

1.36 

.71  311 

7.4 

3.93 

P-58 

923  AB 

3.32 

38.2 

12.0 

208 

1.38 

.70  286 

7.3 

3.90 

P  63 

796  B 

3.50 

41.5 

11.5 

213 

1.35 

.71  308 

7.4 

4.09 

1984  PIMA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 

SU»l£GIONAL 

SUMMARY  COMBINING  SAFFORD(EXPT. 

STA.  AND  CURTIS  FARM), 

ARIZ;  aPASQ 

1,  TEX;  ANTHONY,  N.HEX 

VARiniES  COMBINING  LOCATIONS 

VARIETY 

HIGH-VOLliME  INSTRUMENT 

COLORIMETER 

Seed  Data 

UHM 

UNIFORMITY 

TENACITY 

Rd 

HUNTER'S 

OIL 

NITROGEN 

FREE 

Seed 

(inches) 

(PERCENT) 

(g/tex) 

b  valve 

(percent) 

(percent) 

GOSSYPQL 

Grade 

(percent) 

PIMA  S-6 

1.35 

87.3 

32.1 

66.4 

11.3 

24.24 

3.69 

.94 

12.5 

P-51 

1.40 

86.6 

35.3 

66.9 

11.0 

24.23 

3.66 

.94 

11.0 

P  62 

1.39 

86.1 

33.5 

68.8 

10.8 

24.78 

3.63 

1.14 

12.0 

P-53 

1.38 

36.3 

34.8 

68.6 

11.0 

24.76 

3.77 

1.05 

11.0 

P-58 

1.40 

85.0 

33.3 

69.4 

10.8 

24.41 

3.65 

1.05 

12.0 

P  63 

1.39 

87.0 

33.0 

72.0 

9.7 

22.34 

3.94 

1.02 

11.0 
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1984  PI«A  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUNNARY 


LOCATIONS  COMBINING  VARICTIES 


LOCATION 


LINT  YIELD 
(Ib/acre) 


BOLL  SIZE  LINT  SED 

(gA«ll)  PERCENT  INDEX 

i  •  • 


YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH  STaOMETER  HICR(, 
TENACITY  2.5Z  S.L.  SOZ  S,L.  T1  El  (Reati 
(nN/tex)  (inches)  (inches)  (nN/tex)  (PERCENT) 


MARICOPA, AZ 

1155  A 

3.61 

a  PASO,TX 

1974  AB 

3.25 

SAF(EXPT  STA)AZ 

1971  AB 

3.57 

SALOME, AZ 

1096  6 

3.54 

MARANA,AR/CLARK 

995  B 

3.62 

ANTHONY,  N.HEX. 

898  C 

3.41 

SAF,AZ(CURTIS) 

794  D 

3.34 

36.3 

12.8 

299 

1.43 

39.7 

11.8 

208 

1.32 

39.6 

12.9 

217 

1.38 

37.9 

13.9 

214 

1.42 

36.9 

12.9 

209 

1.38 

39.6 

12.3 

204 

1.34 

39.3 

11.6 

212 

1.35 

.75 

288 

7.5 

4.,, 

.68 

294 

7.5 

4,i 

.72 

307 

7.3 

4.;, 

.74 

301 

7.5 

4.J 

.70 

292 

7.4 

4  ' 

.69 

299 

7.8 

4'i' 

.71 

301 

7.3 

4. 

1984  PIMA  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 

LOCATIONS  COMBINING  VARIETIES 


LOCATION 


HIGH-VOLUME  INSTRUMENT 
UHM  UNIFORMITY  TENACITY 
(inches)  (PERCENT)  (q/tex) 


COLORIMETER 

Rd  HUNTER'S  OIL 

b  valoe  (percent) 


Seed  Data 

NITROGEN  FREE  See< 

(percent)  GQSSYPQL  Grai 

(percent) 


MAaiCOPA,AZ 

1.49 

90.2 

a  PASO,TX 

1.35 

35.6 

SAF(EXPT  STA)AZ 

1.42 

87.4 

S(10ME,AZ 

1.46 

88.8 

MARANA,AR/CLARX 

1.42 

86.8 

ANTHONY,  N.IO. 

1.36 

85.5 

SAF,AZ(CURTIS) 

1.49 

87.0 

35.1 

65.5 

10.9 

32.8 

68.1 

10.2 

34.9 

68.9 

11.3 

36.1 

69.3 

11.1 

34.2 

67.3 

11.3 

33.9 

68.3 

10.5 

35.1 

68.9 

11.1 

25.03 

4.12 

.85 

23.10 

3.94 

.82 

25.16 

3.60 

1.16 

23.81 

4.14 

1.92 

24.99 

3.74 

.84 

25.02 

3.70 

.98 

23.57 

3.65 

1.14 
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1984  PIMA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 


EL  PASO,n 


VARIETY 

LINT  YIELD 
(Ib/acre) 

• 

BOa  SIZE 
,(g/b8ll) 

• 

LINT 

PERCENT 

t 

SEED 

INDEX 

t 

YARN 

TENACITY 

(nN/tex) 

» 

DIGITAL  FIBROGRAPH 
2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 
(inches)  (inches) 

«  1 

STELOHETER  HICRONAIRE 
T1  El  (Reading) 
(nN/tex)  (PERCENT) 

1  t  8 

PIMA  S-6 

1253  A 

3.28 

41.8 

12.3 

197 

1.26 

.66 

284 

7.7 

4.35 

P-51 

1185  B 

3.31 

38.9 

11.5 

213 

1.38 

.68 

295 

7.3 

4.30 

P-53 

1078  BC 

3.11 

38.4 

12.4 

219 

1.34 

.68 

302 

7.5 

3.85 

P  82 

1855  CD 

3.19 

39.4 

11.3 

284 

1.32 

.67 

295 

7.5 

3.98 

P-58 

1821  D 

3.08 

38.5 

11.6 

284 

1.34 

.68 

284 

7.3 

3.K 

P  63 

941  E 

3.53 

41.1 

11.7 

210 

1.34 

.78 

304 

7.4 

3.95 

EL  PASO,TX 

1984  PIMA  REGIONAL 

COnON  VARIEH  TEST 

VARIEH 

HIGH-VOLUME  INSTRUMENT 

UHM  UNIFORMITY  TENACIH 

(inches)  (PERCENT)  (g/tex) 

COLORIMETER 

Rd  HUNTER^S 

b  value 

OIL 

(percent) 

Seed  Data 

NITROGEN  FRE 
(percent)  GOSSYPOL 
(percent) 

1 

Seed 

Grade 

PIMA  S-6 

1.32 

87.5 

38.5 

66.8 

10.7 

23.34 

3.92 

.70 

12.0 

P-51 

1.39 

38.8 

34.8 

66.8 

18.4 

23.25 

3.85 

.77 

11. 0 

P-53 

1.35 

85.5 

33.8 

68.3 

10.8 

23.34 

4.08 

.80 

11.9 

P  62 

1.33 

83.5 

32.5 

68.5 

10.2 

23.58 

3.88 

.94 

12.0 

P-58 

1.35 

83.8 

33.5 

68.8 

10.0 

23.11 

3,84 

.81 

12.0 

P  63 

1.38 

86.8 

33.5 

78.5 

8.9 

22.05 

4.07 

.99 

11.0 

% 
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1984  ?m  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 


NARICOPA,AZ 


YARN 

DIGITAL  FIBROGRAPH 

STELOMETER 

HICRC 

VARIETY 

LINT  YIELD 

BCa  SIZE  LINT 

SEED 

TENACITY 

2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 

T1 

El 

(Reao 

(Ib/acre) 

• 

(q/b«ll) 

• 

PERCENT 

• 

INDEX 

• 

(«N/tei) 

• 

(inches)  (inches) 

t  • 

(«N/tex)  (PERCENT) 

1  • 

P-53 

1245  A 

3.54 

35.8 

13.1 

219 

1.43  .76 

280 

7.8 

4. 

P-51 

1231  A 

3.88 

35.9 

12.9 

213 

l.«  .76 

285 

7.8 

4. 

PIMA  S-6 

1175  AB 

3.48 

37.2 

13.4 

204 

1.42  .72 

298 

7.6 

4. 

P  63 

1162  AB 

3.52 

38.9 

12.1 

211 

1.41  .76 

295 

7.4 

4. 

P  62 

1II95  AB 

3.65 

35.7 

12.3 

203 

1.45  .76 

293 

7.5 

4. 

P-58 

1024  B 

3.66 

34.9 

13.1 

202 

1.45  .74 

277 

7.0 

4. 

1984  PIHA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 

HARICOPA>AZ 

VARIETY 

HIGH-VOLUME  INSTRUJOT 

COLORIMETER 

Seed  Data 

UHH 

UNIFORMITY 

TENACITY 

Rd 

HUNTER'S 

OIL  NITROGEN 

FREE 

Seec 

(inches) 

(PERCENT) 

(g/tex) 

b  false 

(percent)  (percent) 

GOSSYPOL 

Grac 

(percent) 

P-53 

1.50 

92.5 

33.5 

63.5 

P-51 

1.51 

93.0 

36.5 

.  64.8 

PIMA  S-6 

1.44 

87.0 

36.0 

63.3 

P  63 

1.51 

91.5 

33.8 

69.5 

P  62 

1.48 

89.5 

35.8 

67.5 

P-58 

1.48 

88.0 

36.5 

65.3 

11.4 

25.11 

4.25 

.92 

1 

11.1 

25.46 

4.01 

.69 

1 

11.1 

25.34 

4.16 

.77 

1 

10.3 

23.84 

4.29 

.85 

1 

11.1 

25.44 

4.02 

.97 

1 

15.5 

25.83 

4.01 

.92 

1 
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1984  PIIW  REGIOHAL  COTTON  VARIETY  TEST 


SAf (EXPT  STA)AZ 


YARN 

DIGITAL  FIBROGRAPH  STELONETER 

NICRONAIRE 

VARIETY 

LINT  YIELD 

BOaSIZE  LINT 

SEED 

TENACITY 

2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 

T1 

El 

(Reading) 

• 

(Ib/acre) 

t 

(g/ball) 

t 

PERCENT 

1 

INDEX 

• 

(«N/tex) 

• 

(inches)  (inches) 

•  t 

(«N/tex) 

• 

(PERCENT) 

1 

• 

P-51 

1297  A 

3.65 

39.1 

11.9 

212 

1.41 

.71 

308 

7.0 

4.20 

P  62 

1154  AB 

3.58 

38.7 

11.7 

210 

1.39 

.71 

311 

7.2 

3.95 

P-58 

1109  AB 

3.57 

38.2 

12.4 

221 

1.42 

.71 

391 

7.7 

4.19 

PINA  S-6 

1080  ABC 

3.61 

42.9 

11.9 

219 

1.32 

.71 

298 

7.1 

4.50 

P-53 

987  BC 

3.45 

38.9 

12.6 

228 

1.39 

.73 

329 

7.1 

4.95 

P  63 

898  C 

3.56 

41.6 

11.6 

216 

1.33 

.73 

295 

7.7 

4.15 

1984  PINA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 

• 

SAF(EXPT  STA)AZ 

■ 

VARIETY 

HIGH-VOLliNE  INSTRUNENT 

COLOR IHETER 

Seed  Data 

UHN 

UNIFORHITY 

TENACITY 

Rd 

HUNTER^S 

OIL 

NITROGEN 

FRE 

Seed 

(inches) 

(PERCENT) 

(q/tex) 

b  value 

(percent) 

(percent) 

GOSSYPQL 

Grade 

• 

(percent) 

P-51 

1.45 

89.0 

34.5 

66.3 

11.6 

25.95 

3.54 

1.12 

11.0 

P  62 

1.43 

88.9 

34.0 

68.5 

11.2 

26.39 

3.45 

1.27 

12.9 

P-58 

1.42 

84.9 

35.5 

69.5 

11.5 

25.57 

3.56 

1.21 

12.9 

PINA  S-6 

1.36 

87.5 

32.5 

67.9 

12.0 

24.66 

3.55 

1.92 

13.0 

P-53 

1.44 

87.5 

35.5 

69.3 

11.5 

25.46 

3.79 

1.17 

11.0 

P  63 

1.42 

88.5 

32.9 

73.9 

9.9 

23.81 

3.79 

1.14 

11.9 
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1984  PIMA  REGIOMAL  COTTOH  VARIETY  TEST 


SALOie^AZ 


VARIETY  LINT  YIELD 

(Ib/acre) 


BOa  SIZE  LINT  SEED 

(g/bill)  PERCENT  INDEX 


YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH 
TENACITY  2.5Z  S.L.  501  S.L. 
(nN/tex)  (inches)  (inches) 

I  •  • 


STELOHETER  HICR( 
T1  El  (Read 
(rtN/tex)  (PERCENT) 

I  • 


PINA  S-6 

1182 

A 

3.67 

P-53 

1100 

B 

3.61 

P-51 

1024 

B 

3.66 

P  62 

938 

C 

3.44 

P  63 

906 

C 

3.44 

P-58 

896 

C 

3.45 

39.5 

13.5 

206 

1.36 

34.7 

13.7 

223 

1.45 

35.9 

12.8 

212 

1.40 

36.9 

12.4 

217 

1.43 

39.4 

12.3 

218 

1.40 

35.4 

13.1 

211 

1.47 

.71 

295 

7.6 

4. 

.76 

327 

8.0 

4.. 

.73 

296 

7.9 

4. 

.74 

293 

6.9 

4. 

.73 

286 

7.8 

4, 

.77 

310 

6.9 

4. 

1984  PINA  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 


SALONE>AZ 

VARIEH 


PINA  S-6 
P-53 
P-51 
P  bZ 
P 

P-58 


HIGH-VOLIM  INSTRUMENT 
UHM  UNIFORMITY  TENACITY 
(inches)  (PERCENT)  (q/tex) 


1.45 

89.8 

33.0 

1.45 

86.5 

37.5 

1.47 

39.5 

38.0 

1.49 

91.5 

36.0 

1.44 

88.5 

34.5 

1.50 

88.8 

37.5 

COLORIMETER 

Rd  HUNTER'S  OIL 

b  value  (percent) 


66.5 

12.0 

24.00 

68.5 

11.5 

24.08 

67.3 

11.5 

23.84 

69.3 

11.1 

23.43 

75.8 

9.8 

23.48 

69.3 

18.6 

24.85 

Seed  Data 

NITROGEN  FREE  Sett 

(percent)  i^SYPOL  Gra( 

(percent) 


4.17  .98  1 

4.23  1.10  1 

4.01  1.93  1 

4.08  .97  1 

4.31  .96  I 

4.04  1.07  1 
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1984  PWA  REGIONAL  COnON  VARIETY  TEST 


ANTHONY,  N.HEX. 


YARN  DIGITAL  RBROGRAPH  STaOHETER  HIC20NAIRE 


VARIETY 

LINT  YIELD 

BaL  SIZE 

LINT 

SEED 

TENACm 

2.5Z  S.L. 

58Z  S.L. 

T1  El  (Reading) 

<lb/acre) 

(g/btll) 

PERCENT 

INDEX 

(«N/tex) 

(inches) 

(inches) 

(rtN/tex)  (PERCENT) 

P-53 

1988  A 

3.37 

39.8 

12.9 

215 

1.35 

.72 

362 

8.9 

3.98 

PINA  S-6 

979 

B 

3.36 

41,7 

12.7 

192 

1.31 

.78 

284 

8.8 

4.59 

P  62 

869 

C 

3.32 

38.6 

11.8 

197 

1.33 

.66 

316 

7.6 

3.99 

P-51 

868 

C 

3.54 

38.4 

12.4 

288 

1.35 

.67 

299 

8.5 

4.15 

P-58 

858 

C 

3.27 

38.2 

12.3 

281 

1.36 

.71 

283 

7.2 

3.88 

P  63 

748 

D 

3.62 

41.5 

11.9 

213 

1.34 

.71 

311 

7.6 

4.15 

1984  PIHA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 

ANTHONY,  H.HEX. 


V^yilETY  HIGH-VOLUHE  INSTRUHEMT  ’  COLORIHETER  Seed  Data 


UHH 

(inches) 

UNIFORHin 

(PERCENT) 

TENACITY 

(g/tex) 

Rd 

HUNTER'S 
h  value 

OIL 

(percent) 

NITROGEN 

(percent) 

FREE 

GOSSYPOL 

(percent) 

Seed 

Grade 

P-53 

1.34 

85.8 

34.5 

67.3 

18.3 

26.44 

3.56 

1.99 

11.8 

PINA  S-6 

1.34 

86.9 

31.5 

66.8 

It.l 

24.74 

3.72 

.93 

12.9 

P  62 

1.37 

85.8 

32.5 

69.5 

18.5 

25.37 

3.65 

1.11 

12.9 

P-51 

1.36 

84.8 

36.5 

67.3 

19.5 

24.66 

3.74 

.89 

11.8 

P-58 

1.38 

85.8 

31.5 

69.5 

19.6 

25.33 

3.68 

.96 

12.8 

P  63 

1.39 

88.8 

31.5 

72.5 

9.5 

23.58 

3.86 

.98 

11.9 
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1984  PIMA  REGIONAL  COHON  VARIEH  TEST 


NA8ANA,AR/CLARK  • 

YARN  DIGITAL  FIBROGRAPH  STELOHETER  HICRC  ] 


VARIETY 

LIMT  YIELD 
(Ib/acre) 

BOa  SIZE 
(q/bill) 

1 

LINT 

PERCENT 

1 

SEED 

INDEX 

1 

TENACITY 

(nN/tex) 

1 

2.52  S.L. 
(inches) 

• 

502  S.L. 
(inches) 

t 

T1  El  (Rea<!i 

(ttN/tex)  (PERCENT) 

•  • 

PIMA  S-6 

1041  A 

3.57 

37.3 

13.5 

201 

1.36 

.71 

271 

8.5 

4. 

P-51 

1021  AB 

3.69 

35.6 

12.8 

211 

1.38 

.70 

294 

7.8 

4. 

P  62 

999  ABC 

3.69 

35.1 

12.7 

205 

1.40 

.70 

293 

7.2 

3. 

P-53 

984  BC 

3.50 

35.3 

13.1 

219 

1.39 

.73 

314 

7.1 

3. 

P  83 

968  C 

3.70 

37.6 

12.4 

213 

1.35 

.67 

385 

6.9 

4. 

P-58 

958  C 

3.59 

35.0 

13.1 

203 

1.42 

.72 

279 

6.9 

3. 

1984  PIMA  REGIONAL  COHON  VARIETY  TEST 

MARANA>AR/CLARK 


VARIETY  HIGH-VOLU«  INSTRWIENT  COLORIMETER  Seed  Data 


UHH 

(inches) 

UNIFORMITY 

(PERCENT) 

TENACin 

(q/tex) 

Rd 

WINTER'S 
b  vahe 

OIL 

(percent) 

NITROGEN 

(percent) 

FREE 

GQSSYPOL 

(percent) 

See^ 

Grad 

PIKA  S-6 

1.40 

87.0 

32.0 

65.0 

12.2 

24.83 

3.85 

.70 

r 

P-51 

1.44 

87.0 

35.5 

67.3 

11.2 

25.49 

3.62 

.79  . 

1 

P  62 

1.38 

84.0 

35.8 

68.3 

11.5 

25.27 

3.67 

.95 

1 

P-53 

1.45 

87.0 

35.0 

66.5 

11.1 

24.26 

3.73 

.88 

) 

P  63 

1.41 

87.5 

32.5 

69.3 

10.5 

24.26 

3.95 

.80 

1 

P-58 

1.46 

88.0 

35.0 

67.8 

11.1 

25.29 

3.62 

.91 

1 
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1984  PIMA  REGIONAL  COHON  VARIEH  TEST 


SAf,AZ(Cl«TIS) 


VARIETY 

LINT  YIELD 
(Ib/acrt) 

1 

BOLL  SIZE 
(q/boll) 

t 

LINT 

PERCENT 

t 

SEED 

INDa 

1 

YARN 

TENACITY 

(nN/tex) 

• 

DIGITAL  FIBROGRAPH 
2.5Z  S.L.  50Z  S.L. 
(inches)  (inches) 

f  1 

STELOMETER 

Tt  El 

(HN/tex)  (PERCENT) 

t  • 

HICRONAIRE 

(Readinq) 

PIMA  S-6 

843  A 

3.69 

41.6 

12.5 

284 

1.28 

.67 

297 

7.7 

4.65 

P  62 

777  AB 

3.39 

38.3 

11.3 

213 

1.36 

.71 

317 

7.0 

4.00 

P-58 

728  B 

3.35 

37.8 

11.8 

298 

1.42 

.78 

278 

7.2 

3.85 

P-51 

712  B 

3.23 

38.2 

11.2 

209 

1.35 

.72  • 

282 

8.0 

4.00 

P  63 

597  C 

3.28 

41.6 

10.9 

215 

1.34 

.71 

322 

7.0 

4.10 

P-53 

575  C 

3.19 

38.1 

11.8 

226 

1.36 

.70 

313 

7.3 

3.98 

SAF,AZ(CURTIS) 

1984  PIMA  REGIONAL 

COTTON  VARIETY  TEST 

VARIEH 

KIGlHraLUME  INSTRUMENT 

UHM  UNIFORMITY  TENACIH 

(inches)  (PERCENT)  (q/tex) 

COLORIMETER 

Rd  HUNTER'S 

b  value 

OIL 

(percent) 

Seed  Data 

NITROGEN  FRE 
(percent)  GOSSYPOL 
(percent) 

Seed 

Grade 

PIJW  S-6 

1.39 

88.0 

34.8 

65.8 

11.5 

24.22 

3.56 

1.09 

13.8 

P  62 

1.42 

88.8 

35.0 

68.8 

11.2 

23.88 

3.54 

1.24 

12.0 

P-58 

1.44 

88.0 

34.5 

70.8 

11.2 

23.63 

3.52 

1.23 

12.0 

P-51 

1.39 

85.5 

36.3 

68.8 

11.4 

23:98 

3.50 

1.87 

11.3 

P  63 

1.39 

85.5 

35.0 

72.0 

10.5 

21.93 

4.82 

1.87 

11.8 

P-53 

1.39 

87.0 

36.8 

69.3 

19.9 

23.82 

3.73 

1.13 

11.0 
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1984  COMBED-YARN  TEST 


MARICOPA,  AZ 


VARIETY 

TEST 

P51 

P53 

P58 

Classer's  designation: 

Grade 

8 

7 

9 

Staple:  32's  inch 

44 

48 

46 

Yam  tenacity,  cN/tex: 

11.8-tex,  combed 

176 

190 

181 

7.4-tex,  combed 

150 

161 

158 

Yarn  appearance  index 

115 

105 

90 

Yam  imperfections: 

11.8-tex,  combed 

71 

101 

154 

7.4-tex,  combed 

245 

263 

391 

Waste,  percent: 

Picker,  and  card 

16.79 

15.26 

17.21 

Comber 

13.49 

14.26 

15.74 

P62 

P63 

Pima  S-6 

Classer’s  designation: 

Grade 

6 

6 

7 

Staple:  32’ s  inch 

46 

44 

44 

Yarn  tenacity,  cN/tex: 

1 1.8- tex, combed 

*• 

176 

179 

174 

7.4-tex,  combed 

154 

154 

146 

Yarn  appearance  index 

110 

no 

no 

Yam  imperfections: 

11.8-tex,  combed 

115 

123 

77 

7.4-tex,  combed 

323 

269 

173 

Waste,  percent: 

Picker  and  card 

14.79 

14.81 

13.46 

Comber 

14.41 

13.90 

12.77 
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iOaO^LEI)G^EN^S 


The  success  of  the  National  Gotten  Variety  Testing  Program  results  from  the 
interest  and  diligence  of  many  vjorkers  v^o  conducted  the  tests,  processed  the 
fiber  samples,  tabulated  the  infonnaticn,  and  analyzed  the  data.  The  following 
vere  primarily  responsible  for  furnishing  field  data  and  providing  sanples: 

Alabama — W.  C.  Johnson 

Arizona— C.  V.  Feaster,  W,  D,  Fisher 

Arkansas— C.  W.  Smith 

California — D.  M.  Bassett 

Georgia — S.  H.  Baker,  J.  B.  Weaver,  Jr, 

Louisiana — D.  J.  Boquet,  W,  D,  Caldvell,  B.  B,  Holoubdc,  D,  M,  Wal]<er 
-Mississippi — R,  R.  Bridge,  W.  R,  Meredith,  Jr, 

Missouri — ^W.  P.  S^penfield 

New  Mexioo— C.  E.  Barnes,  N,  R,  Malm 

North  Carolina — J,  A.  Lee 

Oklahoma — L.  M,  Verhalen,  B,  Greenhagen,  Rhea  Foraker 
South  Carolina — T,  W,  Culp,  J,  B,  Pitner 

Te^QS — L.  E.  Clark,  R.  A.  Creelman,  J,  R,  Gannaway,  G,  A,  Niles,  L,  R^es, 
Darwin  Andersen 
Tsmessee — P.  E.  Hoskinson 

The  interest  and  cooperation  of  the  cannercial  cottonseed  firms  of  the 
United  States  are  acknowledged.  For  the  most. part,  seed  for  the  regional 
varieties  vjere  contributed  by  coninercial  firms.  Seed  of  varieties  used  as 
national  standards  were  sujplied  by  the  following  organizations:  Acala  SJC-1 — 
California  Planting  Cotton  Seed  Distributors,  Bakersfield,  CA;  Paymaster 
145 — Cargill  Research,  Plainview,  TX;  McNair  235— Northrup  King  Co,,  Leland,  MS; 
and  Stoneville  213 — Stoneville  Pedigreed  Seed  Co.,  Stoneville,  MS, 
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JOINT  OOTTON  BREEDING  POLICY  OCWMITrEE 
(As  of  Jaruary  1985) 


R.  F.  Barnes r  U.  S.  Deprtment  of  Agriculture,  New  Orleans,  LA 
K.  Jones,  Delta  and  Pine  Land  Co.,  Scott,  MS 
A.  G.  Jordan,  National  Cotton  Council  of  America,  Marphis,  TN 
P.  A.  Miller,  U.  S.  Department  of  Agriculture,  Beltsville,  MD 
W.  K.  Porter,  Jr.,  Mississippi  Agricultural  and  Forestry  Experiment  Station, 
Mississippi  State,  MS 

K.  W.  Tipton,  Louisiana  Agricultural  Experiment  Station,  Baton  Roige,  LA 
D.  T.  Smith,  Texas  Agrioiltural  Experiment  Station,  College  Station,  TX 
H.  W.  Webb,  Coker’s  Pedigreed  Seed  Ccnpany,  Hartsville,  SC 


NATIC^JAL  COTTON  VARIETY  TESTING  COMMITTEE 
(As  of  January  1985) 


D.  M.  Bassett,  U.  S.  Cotton  Research  Station,  Shatter,  CA 

R.  R.  Bridge,  Delta  Branch  Experiment  Station,  Stoneville,  MS 

H.  B.  Cooper,  Jr.,  California  Planting  Cotton  Seed  Distributors,  Shatter,  CA 

E.  C.  Ewing,  Jr.,  Delta  and  Pine  Land  Co.,  Soctt,  MS  (secretary) 

J.  R.  Gannaway,  Texas  Agricultural  Experiment  Station,  Lubbook,  TX 
D.  C.  Hess,  C^argill  Research,  Plainview,  TX 

P.  E.  Hoskinson,  West  Tennessee  Agricultural  Experiment  Station,  Jackson,  TN 
N.  R.  Malm,  New  Mexico  Agricultural  Experiment  Station,  Las  Cruces,  NM 

C.  W.  Manning,  Stoneville  Pedigreed  Seed  Co.,  Stoneville,  MS 

D.  Markarian,  San  Joaquin  Valley  Continuous  Variety  Testing  Ccinnittee, 
Bcikersfieid,  CA 

W.  R.  Meredith,  Jr.,  U.  S.  Departnent  of  Agriculture,  Stoneville,  MS 
P.  A.  Miller,  U.  S.  Department  of  Agriculture,  Beltsville,  MD 
R.  J.  Miravalle,  U.  S.  Department  of  Agriculture,  New  Orleans,  LA 

G.  A.  Niles,  Texas  Agricultural  Experiment  Station,  College  Station,  TX 
(chairnan) 

W.  P.  S^penfield,  University  of  Missouri,  Delta  Center,  Portageville ,  MO 

E.  L.  Turcotte,  U.  S.  Department  of  Agrioulture,  Cotton  Research  Center, 
Phoenix,  AZ 

H.  W.  Webb,  Ccker’s  Pedigreed  Seed  Co.,  Hartsville,  SC 
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